Kerala Gazette No. 48 dated 7th December 2010 . 
PART III 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


TENDER NOTICE 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - രൂപ 3,744. 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 20-1-2011, 
4 മണി. 


- ദർഘാസ്ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി- 4 മാസം. 
കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ് " എ & " ബി ക്ലാസ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ -- www. keralapwd.gov.in എന്ന 
- വെബ്സൈറ്റിൽനിന്നും ഡൗൺലോഡ്ചെയ്ത്എടുക്കാവുന്നതാണ്. 

ഈ വകു പ്പിലെ ദർഘാ സിനെ സംബ ന്ധിച്ച എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


Office of the Superintending Engineer , 
Roads and Bridges, South Circle , 

(Sd .) 
Thiruvananthapuram. 

Superintending Engineer. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


No. DB 13- 2790/2010 . 

9th November 2010. 
The tenders are invited by the undersigned for the 
following work on behalf of Governor of Kerala from 
Registered Contractors of Public Works Department. The 
cost of tender schedule shall be as D . D . in favour of 
Superintending Engineer, attached with the tender 
documents. The opening of tender is fixed at 4. 30 p . m . on 
the same day of receipt of tender. The tenders are 
accepted through post or registered couriers. 

Tender No. - 73 /SESC/2010 - 11 . 

Name of work - N .C . flood relief 2009-Re-construction 
of Nedumbrakkad Manamel bridge in Cherthala 
Municipality in Alappuzha District. 

Estimate Amount - Rs. 23,53 ,118 
E . M. D - Rs. 50,000 
Cost of tender form - Rs. 3,744 

Last date and time of receipt of tender - 20 -1 - 2011 , 
4 p . m . 

Period of completion - 4 months. 
Classification of contractor - " A & B class 

Tender schedule can be downloaded from PWD 
website www .keralapwd.gov. in . 

All the tender conditions in this department are 
applicable to this tender also . 

ദക്ഷിണമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ( നിരത്തുകളും 
പാലങ്ങളും വിഭാഗം), തിരുവനന്തപുരം കേരള ഗവർണ്ണർക്കു 
വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന പണിക്ക് വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് 
ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ തപാൽവഴി 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് 
ഈ വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസിനൊപ്പം 
ദർഘാസ് ഷെഡ്യൂളിന്റെ വിലയുടെ തുകയ്ക്കുള്ള ഡിമാന്റ് 

ഡാഫ്റ്റ് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ എടുത്തു 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് 
സ്വീക രി ക്കുന്ന അന്നേ ദിവസം 4 .30 - ന് ദർഘാസുകൾ 
തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ പോസ്റ്റ് അഥവാ അംഗീകൃത 
കൊറിയർ മുഖേന സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 
- ദർഘാസ് നമ്പർ - 73/ എസ്. ഇ . എസ്. സി./ 2010 -11. 

- പവ്യ ത്തിയുടെ പേര് - എൻ. സി . വെള്ളപ്പൊക്ക 
ദുരിതാശ്വാസം നെടുമ്പക്കാട്- മണമേൽപാലം പുനർനിർമ്മാണം, 
ചേർത്തല മുനിസിപ്പാലിറ്റി, ആലപ്പുഴ ജില്ല . 

അടങ്കൽ തുക -രൂപ 23, 53,118 . 
നിരതദ്രവ്യം രൂപ 50 ,000 . 


നമ്പർ 9591/ 2010 . 

2010 നവംബർ 18. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി താഴെ പേരെഴുതി ഒപ്പിട്ടി 
രിക്കുന്ന ഓഫീസർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് ദർഘാസ് 
ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് 
ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ നേരിട്ടോ 
തപാലിലോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം 
യാതൊരു കാരണവശാലും ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായാൽ 
അടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നത്താണ്. 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 
രൂപ് 


( 3) 


- 1 131/2010 - വയനാട് ജില്ലയിലെ വിവിധ ജലസേചന 

പദ്ധതികളിലെ വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തികൾ - 
രൂപ് 16,92,748 

42,400 
| 2, 132 / 2010 - കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ടി ടി --- 
രൂപ 4,76,782 

12,000 
3 133 / 2010 - - കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ടി ടി - 
രൂപ 8,11,180 

- 20 ,500 
134 /2010 - കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മാമ്പം റെഗുലേറ്റർ 
ബ്രിഡ്ജിന്റെ വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തികൾ 
രൂപ 9, 52,949 

24,000 
- 5 135 / 2010 - മാനന്തവാടി ടി എച്ച്എസ്. ജീവന 

ക്കാരുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം - 
രൂപ 2,82,336 

| 7 , 100 
6 136 /2010 - തലശ്ശേരി ആർ. ഡി . ഒ. ഓഫീസ് 

പുനർ വൈദ്യു തീ ക രണ പ്രവർത്തികൾ - 
രൂപ 2,17 , 591 

5 ,500 


(2 ) 


TENDER NOTICE 


( 3 ) 


റ്റ 


No. BSC -1/2010 -11/DBGL/D5, 23rd November 2010 . 

Competitive tenders in sealed covers superscribing 
the name of work are invited for and on behalf of the 
Governor of Kerala by the undersigned from the Registered 
Contractors of Kerala Public Works Department Class ‘ A ’ 
category for the following work so as to reach this office 
on or before the date specified . Tenders will be opened 
at 4 .30 p .m . on the date specified by the undersigned or 
other authorized officers . 

Sealed tenders should be sent by post only so as to 
reach the same within the prescribed date and time itself. 

Tender No . - 108/ SEBSC /2010 - 11. 

Name of work — Construction of Civil Station at 
Pathanapuram. 

PAC -Rs. 1, 67,47,483 . 
EMD - Rs. 50,000. 
Cost of tender form - Rs. 26, 000 . 
Last date and time of receipt of tender — 23 - 12 -2010 . 
Period of completion — 12 months. 
Class of Contractor - A Class. 
Name of Division - Kollam. 


7 137/ 2010 - മലപ്പുറം തിരൂർ ടി. എം . ജി. കോളേജിലെ 

പുതിയ സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ വൈദ്യുതീകരണവും 
പമ്പ്സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കലും രൂപ 2,05,976 

5 ,200 
138/ 2010 - ചങ്ങാലൂർ മനക്കലക്കടവ് ജലസേചന 
പദ്ധതിയിലെ 500 കെ . വി . എ . സ്ഥാപിക്കലുമായി 
ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തികൾ - രൂപ 4,30, 100 10,800 

ദർഘാ സ് ( പമാ ണ ത്തിന്റെ വില ക്രമ നമ്പർ 1 - ന് 
രൂപ 2,550 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2- ന് രൂപ 1, 000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 
3- ന് രൂപ 1,650 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4 - ന് രൂപ 1,950 + വാറ്റ് 4 %, 
കമ ന മ്പർ 5 - ന് രൂപ 600 + വാറ്റ്, കമ ന മ്പർ 6 - ന് 
രൂപ 500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 7 - ന് രൂപ 450 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 
8 - ന് രൂപ 900 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 6-12 -2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ. 

- ദർഘാ സ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 17-12- 2010 വൈകുന്നേരം 4 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 17 -12-2010, 
4.30 മണി. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി-- കമനമ്പർ 1- ന് 60 
ദിവസം, ക്രമനമ്പർ 3, 4, 8 ഇവയ്ക്ക് 30 ദിവസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 
20 ദിവസം. 

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത ക്രമനമ്പർ 1, 2, 3, 4 ഇവയ്ക്ക് 
“ എ ക്ലാസ്, ക്രമനമ്പർ 5, 6, 7 ഇവയ്ക്ക് " എ & ബി ക്ലാസ്, 
ക്രമനമ്പർ 8 - ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് " എ ക്ലാസ് കരാറുകാർ 
"KSLB HT Licence. 

- ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മേൽപ്പറഞ്ഞ യോഗ്യതയുള്ള 
കരാറുകാർ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും വില്പന 
നി കു തിയും ചേർത്ത് ദർഘാസ് ( പമാ ണ ത്തിനായി 
തിരു വ ന ന്തപുരം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ 
വിഭാഗം സൂപ ണ്ടിംഗ് എഞ്ചി നീ യറുടെ ഓഫീസിൽ 
മേൽപ്പറഞ്ഞ സമയംവരെ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണങ്ങൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ ( ഇലക്ട്രിക്കൽ) 
ഓഫീസിൽ നിന്നും 10 - 12 - 2010 മുതൽ ദർഘാസ് ദിവസം 
ഉച്ചയ്ക്ക് ക്ക് 1 മണിവരെ നിശ്ചിത യോഗ്യ ത യുള്ളവർക്ക് 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കൂടെ മുദ്രപ്രതത്തിൽ 
പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും പ്രവർത്തിക്കുവേണ്ട നിരതദ്രവ്യവും 
അടക്കംചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ പ്രവർത്തികളെ 
സംബന്ധിച്ച് മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരി 
ക്കും . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


Tender documents and other particulars can be 
download in the PWD website : www .kerala .gov .in up to 
1 p .m . one day before the tender date . The tender 
documents should be received in this office before 4 p . m . 
on the tender date together with cost of tender form ( in 
the form of Demand Draft in favour of the undersigned ) 
and EMD. Only post or registered courier tenders will be 
entertained and late tender will be rejected . All other 
conditions are the same as those current in the Kerala 
Public Works Department. 


- ദക്ഷിണമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് 
ആന്റ് ലോക്കൽവർക്ക്സ്, തിരുവനന്തപുരം കേരള ഗവർണ്ണർക്കു 
വേണ്ടി താഴെപറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് അംഗീകൃത ഏജൻസി/ 
ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനിയിൽ നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 
ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസിന്റെ 
കാലാവധി അതു സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം മുതൽ 
4 മാസം വരെ ആയിരിക്കും. മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ നിർദ്ദിഷ്ട 
തീയ തിക്കകം തപാൽ മുഖേന ലഭി ക്കു ന്ന വ മാത്രം 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് നമ്പർ 108 / എസ്. ഇ . ബി .എസ്. സി./2010 -11. 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്- പത്തനാപുരം സിവിൽ സ്റ്റേഷനു 
വേണ്ടി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കൽ. 

അടങ്കൽ തുക - രൂപ 1, 67,47,483. 
നിരതദ്രവ്യം - രൂപ് 50, 000. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില രൂപ 26,000. 


ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ബിൽഡിംഗ്സ്ആന്റ് ലോക്കൽ വർക്സ്, ( ഒപ്പ്) 
തിരുവനന്തപുരം. 

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 23- 12 -2010 . 
കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ് " എ ക്ലാസ്. 
പ്രവൃത്തിചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി- 12 മാസം. 
പ്രവൃത്തിചെയ്യുന്ന ഡിവിഷൻ കൊല്ലം. 

ദർഘാസ് പ്രമാണം നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്ക് ഒരു ദിവസം 
മുമ്പ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
വാങ്ങാവുന്നതും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ 
നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച 
ടെണ്ടറും ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി 
ബന്ധ പ്പെട്ട എഞ്ചി നീ യ ർക്ക് മാറ്റാവുന്ന വിധം എടുത്ത് 
പോസ്റ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത കൊറിയർ സർവ്വീസ്മുഖേന 
ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
Office of the Superintending Engineer, 
Buildings and Local Works , 

| (Sd.) 
South Circle, Thiruvananthapuram . Superintending Engineer. 


Tender documents and other particulars can be 
- download in the PWD website: www.kerala .gov.in upto 

1 p . m . one day before the tender date . The tender 
documents should be received in this office before 4 p . m . 
on the tender date together with cost of tender form ( in 
the form of Demand Draft in favour of the undersigned ) 
and EMD . Only post or registered courier tenders will be 
entertained and late tenders will be rejected . All other 
conditions are the same as those current in Kerala Public 
Works Department. 


ദക്ഷി ണ മേ ഖലാ സൂപ ണ്ടിംഗ് എഞ്ചി നീ യ ർ , 
ബിൽഡിംഗ് ആന്റ് ലോക്കൽ വർക്ക്സ്, തിരുവനന്തപുരം 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 
അംഗീകൃത ഏജൻസി/ ബാൻഡഡ് കമ്പനിയിൽ നിന്നും 
മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് 
ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന ദിവസം മുതൽ 4 മാസം വരെ ആയിരിക്കും. 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിയ്ക്കകം തപാൽ 
മുഖേന ലഭിക്കുന്നവ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 


| കമ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
- അടങ്കൽ തുകയും 


നിരതദ്രവ്യം 
രൂപ് 


നമ്പർ 


TENDER NOTICE 
No. BSC-1/2010-11/DBGL . 22nd November 2010. 

Competitive tenders in sealed covers superscribing 
the name of works are invited for and on behalf of the 
Governor of Kerala by the undersigned from the Registered 
Contractors of Kerala Public Works Department 
Class " A & " B category for the following works so as to 
reach this office on or before the date specified . Tenders 
will be opened at 4 .30 p . m . on the date specified by the 
undersigned or other authorized officers. 

Sealed tenders should be sent by post only so as to 
reach the same within the prescribed date and time itself . 


105/എസ്. ഇ . ബി. എസ്. സി./2010- 11 
പുല്ലംപാറ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കെട്ടിട 
നിർമ്മാണം - രൂപ 27,94 ,644 


50 ,000 


106/ എസ്. ഇ . ബി . എസ്. സി ./ 2010- 11 
പൊൻമുടിയിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിട 
നിർമ്മാണം രൂപ 27 ,24,140 


50, 000 


EMD 


SL. 
No . 


Tender No. and Name of 

work with PAC 


- Rs. 


| 1 


107/ എസ്. ഇ . ബി . എസ്. സി ./ 2010 -11 
പട്ടത്ത് കേരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷൻ 
ഓഫീസിൽ നിലവിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ബ്ലോക്ക് 
കെട്ടിടത്തിനു മുകളിൽ സെമി പെർമനന്റ് 
കെട്ടിട നിർമ്മാണം - രൂപ 30,99, 807 


50,000 


105/ SEBSC/ 2010 - 11 - Construction of 
Panchayath Office Building in Pullampara 
Panchayath - Rs. 27, 94 , 644 

50, 000 
106/ SEBSC/ 2010 - 11 - Construction of 
building for Police Station Ponmudi 
Rs. 27,24,140 

| 50,000 
107/ SEBSC/ 2010 -11 - Kerala Public Service 
Commission, Pattom - - Constructing Semi 
permanent roof over the existing terrace 
of the member s block building 
Rs. 30,99,807 

50,000 


ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ത്തിന്റെ വില ( വാറ്റ് ഉൾപ്പെടെ) 
കമനമ്പർ 1- ന് രൂപ 4, 368, കമനമ്പർ 2 - ന് രൂപ 4, 264, 
ക്രമനമ്പർ 3 - ന് രൂപ 4, 888. 


3 


- ദർഘാ സ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 23 - 12 -2010, 4 മണി. 


| പ്രവർത്തി ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി കമനമ്പർ 
1- നും 2 - നും 6 മാസം, ക്രമനമ്പർ 3- ന് 3 മാസം. 


Cost of tender form (including VAT) -Rs. 4 , 368 for 
Sl. No. 1 , Rs. 4 , 264 for Sl. No . 2 and Rs. 4,888 for Sl. No . 3 . 

| Last date and time of receipt of tender - 23 -12- 2010 
upto 4 p . m . 

Period of completion — 6 months for Sl. Nos . 
1, 2 and 3 months for Sl. No. 3 . 

Class of Contractor - A & B Class . 

Name of Division - Buildings Division , 
Thiruvananthapuram . 


കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ് - എ ആന്റ് ബി ക്ലാസ്. 

പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഡിവിഷൻ ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ, 
- തിരുവനന്തപുരം. 

- ദർഘാസ് പ്രമാണം നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം 
മുമ്പ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
വാങ്ങാവുന്നതും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ 
നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച 
ടെണ്ടറും ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി 


( 1 ) 


( 2 ) 


| (3 ) 


ബന്ധ പ്പെട്ട എഞ്ചി നീ യ ർക്ക് മാറ്റാവുന്ന വിധം എടുത്ത് 

പോസ്റ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത കൊറിയർ സർവ്വീസ്മുഖേന 
ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിതസമയ 
ത്തിനുശേഷം കിട്ടുന്ന ടെണ്ടറുകൾ നിര സിക്കു ന്ന താണ്. 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് 
നില വിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാ സിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. 
Office of the 
Superintending Engineer, 
Buildings and Local Works, South Circle, (Sd.) 
Thiruvananthapuram . 

Superintending Engineer. 


35,000 


8 74/ ഇഇ /2010 -11- അമ്പലപ്പുഴ- കരൂർ റോഡിലെ 

കി. മീ . 0/ 000 മുതൽ 1/ 200 വരെ വെള്ളക്കെട്ട് 
ഒഴി വാ ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പണികൾ 
രൂപ 14,00 ,000 
- 75 /ഇഇ / 2010 -1 - ചേർത്തല അരൂക്കുറ്റി റോഡിൽ 
നിന്നും തുടങ്ങുന്ന അരൂക്കുറ്റി ഫെറി റോഡ് 
ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ 
രൂപ 10,00 ,000 


25,000 


10 76 / ഇഇ / 2010 - 11 - കണിച്ചുകുളങ്ങര-ചെത്തി റോഡ് 

കി. മീ . 0 /000 മുതൽ 1/100 വരെ ചിപ്പിംഗ് 
കാർപ്പറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ രൂപ 15,00 ,000 37,500 


ദർഘാസ് പരസ്യം 

- [ നമ്പർ 7/ ഇ . ഇ./ 2010- 11] 
നമ്പർ ഡി. ബി. ( ജന.)-2388/ 88 . 

2010 നവംബർ 23. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
നിര ത്തു കളും പാല ങ്ങളും, ആലപ്പുഴ താഴെപ്പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു 
കമ - ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
അടങ്കൽ തുകയും 

- രൂപ് 


11 77 / ഇഇ / 2010 - 11 - ചേർത്തല തണ്ണീർമുക്കം 

റോഡിൽ കി. മീ . 0 / 160 മുതൽ 1/ 300 വരെ 

അത്യാവശ്യ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ രൂപ 15,00,000 37, 500 
12 78 / ഇഇ / 2010 - 11 - ചേർത്തല തണ്ണീർമുക്കം 

റോഡിൽ കി . മീ . 1/ 400 മുതൽ 4/ 800 വരെ 
ടി - രൂപ 14 ,00 ,000 

35 , 000 


( 2 ) 


| (3 ) 


13 79 / ഇഇ/ 2010 -11 - 12 / 7 എ . എ . റോഡ് മുതൽ 

0 / 200 എസ്. എ . റോഡ് കി. മീ . 0/ 000 മുതൽ 
1 / 300 വരെ ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ് ചെയ്യുന്ന 

ജോലികൾ - രൂപ 15,00,000 
14 80 / ഇഇ / 2010 -1 - മുട്ടംബസാർ- എട്ടുപുരയ്ക്കൽ 

റോഡ് കി . മീ . 0 / 750 മുതൽ 1/ 750 വരെ 
ടി - രൂപ 12 ,93, 000 


ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ റോഡുകളിൽ വെള്ളപ്പൊക്ക 

ക്കെടുതിമൂലമുണ്ടായ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 


37,500 


32,380 


15 81/ ഇഇ /2010 -1 - ആലപ്പുഴ- മധുര സംസ്ഥാന 

പാത കി. മീ . 20/800 - ൽ തകരാറിലായ പൈപ്പ് 
കൾവർട്ട് പുനർ നിർമ്മാണം - രൂപ 4,50,000 


11,250 


16 82 / ഇഇ / 2010 - 1 --- തിരുവിഴ -ചേന്നവേലി റോഡ് 

കി. മീ . 0 / 800 - ലും 1/ 000 - ലും തകരാറിലായ 
പൈപ്പ് ടി - രൂപ 4,00 ,000 


10 , 000 


- 67/ ഇഇ / 2010 -11- നെടുമുടി കരുവാറ്റ റോഡിന്റെ 

ചെ . 4/ 000 മുതൽ 4 / 375 വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് 
പുനരുദ്ധാരണം - രൂപ 15,00, 000 

37 ,500 
2 68 ഇള /2010 - 1 - സക്കറിയാ ബസാറിനു തെക്കു 

വശമുള്ള വട്ടപ്പള്ളി റോഡിൽ വെള്ളക്കെട്ട് 
ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനവും 
അനുബന്ധ പണികളും - രൂപ 15 ,00 ,000 

37 ,500 
3 69 / ഇ ഇ 2010 - 11 - കൊച്ചു കട റോഡിൽ 

ചെ . 0/ 000 മുതൽ 0/ 604 വരെ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ 
പണികൾ രൂപ 8, 00, 000 

20, 000 
70/ ഇഇ / 2010- 11 - സുബാഷ്ചന്ദ്രബോസ് റോഡിൽ 
പഴ വീട് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ കണിയാംകുളം 
ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് വെള്ളക്കെട്ട് 
ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനവും 
അനുബന്ധ പണികളും - രൂപ 15 ,00 ,000 

37 ,500 
5 71/ ഇഇ/ 2010 - 1 - പാലസ് റോഡിൽ ചെ . 2/ 595 
മുതൽ 3 / 170 വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് 40 മി. മീ . 
ഘന ത്തിൽ ബിറ്റു മിൻ മക്കാടം ചെയ്യുന്ന 
പണി- രൂപ 15,00,000 

37 ,500 
72 / ഇ ഇ / 2 010 - 11 - തീര ദേ ശ റോഡിലെ 
അറപ്പപ്പൊഴി പാലത്തിന്റെഅപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ 
അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ- രൂപ 11, 30,000 

28,250 
7 73 / ഈ ഇ | 2010 - 11 - തീര ദേശ റോഡിലെ 

വാവക്കാട് പൊഴി പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് 
റോഡിന്റെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തലും സംരക്ഷണ 
ഭിത്തികെട്ടലും- രൂപ 9, 05,000 

| 22 ,650 


17 83 / ഇഇ / 2010- 1 -കഞ്ഞിക്കുഴി-മാരാരിക്കുളം 

റോഡിൽ പൈപ്പ്കൾവർട്ട് പുനർ നിർമ്മാണം, 
സ്ലാബ് കൾവർട്ട് വീതി കൂട്ടൽ എന്നീ 
ജോലികൾ - രൂപ 10,00,000 


25, 000 


25,000 


6 


84 ഇഇ / 2010 - 11 - ചെട്ടികുളങ്ങര-ചുനക്കര 
റോഡിൽ കി . മീ . 0 / 000 മുതൽ 2000 വരെ 
വള്ള ക്കെട്ട് ഒഴി വാ ക്കു ന്ന തിനുള്ള 

ജോലികൾ - രൂപ 10 ,00,000 
19 85/ ഇഇ / 2010- 11 - ചാരുമ്മൂട്-മാങ്കാംകുഴി റോഡ് 

കി . മീ . 6 / 500 - ൽ കാസ് ഡ യി നേജ് 

ജോലികൾ - രൂപ 6,50,000 
- 20 86 /ഇഇ/ 2010 -11 -- പുളിമൂട്ടിൽ പാലം മുതൽ 

പുതി യ കാ വ് - പ ള്ളി ക്ക ൽ റോഡ് വരെ 
കി. മീ . 2/300- ൽ കലുങ്ക് പുനർ നിർമ്മാണവും 
കാന പണിയലും - രൂപ 5,00,000 


16 ,250 


12 ,500 


21 87/ ഇഇ/ 2010- 11 - കായംകുളം- കാർത്തികപ്പള്ളി 

റോഡിൽ കി . മീ . 1/ 000 മുതൽ 2 / 100 വരെ 
ഓട നിർമ്മാണം -രൂപ 15,00,000 

37, 500 


- ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1, 2, 4, 5, 10 , 
11, 13, 21, 27 , 28 , 29, 30 , 31, 32 ഇവയ്ക്ക് രൂപ 2 , 393 , 
കമനമ്പർ 3, 7 , 9, 17 , 18 , 22, 23, 24 ഇവയ്ക്ക് രൂപ് 1,561, 
കമനമ്പർ 6 - ന് രൂപ 1,769, ക്രമനമ്പർ 8, 12 , 25 ഇവയ്ക്ക് 
രൂപ 2,185, ക്രമ നമ്പർ 14 - ന് രൂപ 2 ,081 , ക്രമ നമ്പർ 15 - ന് 
രൂപ 937 , കമ ന മ്പർ 16 - ന് രൂപ 833 , കമ ന മ്പർ 19 - ന് 
രൂപ 1, 353, ക്രമ നമ്പർ 20 - ന് രൂപ 1, 041, ക്രമ നമ്പർ 26- ന് 
രൂപ 1,352, ക്രമനമ്പർ 33 - ന് രൂപ 1,581. 


22 88 / ഇഇ / 2010 - 1 - ചങ്ങംകുളങ്ങര- വാലുകുറ്റി 
- റോഡിൽ കി. മീ . 4 / 000 മുതൽ 6 / 000 വരെ 
ഓട നിർമ്മാണം - രൂപ 10, 00, 000 


25,000 


23 89 / ഇഇ / 2010 - 11 - വാത്തിക്കുളം- ചു നക്കര 

( വടക്ക്) റോഡിൽ കി. മീ . 2/ 000 മുതൽ 3/ 000 
വരെ ടി - രൂപ 10 , 00 ,000 


ദർഘാസ് പ്രമാണം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 14 - 12 - 2010, 4 മണി. 


25, 000 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 15 - 12 - 2010, 
11.30 മണി. 


പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി 3 മാസം. 


24 90 / ഇഇ / 2010 - 11 - പള്ളിക്കൽ-കൃഷ്ണപുരം 

റോഡിൽ കി . മീ . 0/ 000 മുതൽ 2 / 000 വരെ 
ഓട നിർമ്മാണവും നിലവിലുള്ള കലുങ്കുകളുടെ 
വീതി കൂട്ടലും പുനർ നിർമ്മാ ണവും 

രൂപ 10 ,00, 000 
25 91/ ഇഇ /2010 -1 - അരീക്കരമുക്ക്-കണ്ണനാകുഴി 

റോഡ് കി. മീ . 0/ 000 മുതൽ 2000 വരെ 
20 മി . മീ . ഘനത്തിൽ ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ് 
ജോലികൾ - രൂപ 14,00,000 


25,000 


ടെണ്ടർ ഫോറവും ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂളും പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽനിന്നും ഡൗൺലോഡ് 
ചെയ്യാവുന്നതാണ് ( www.keralapwd. gov.in ). 


35,000 


26 92 / ഇഇ/ 2010 - 11 - മാവേലിക്കര - കോഴഞ്ചേരി 

റോഡിൽ കി . മീ . 17/ 650 മുതൽ 17 / 950 വരെ 
( ഇടതുവശം) ഓട നിർമ്മാണം - രൂപ 6,20,000 


പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം താഴെപ്പറയുന്ന രേഖകൾ 
സഹിതം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പി . ഡബ്ല . ഡി . 
റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, ആലപ്പുഴ, പിൻ - 688 001 
എന്ന വിലാസത്തിൽ പോസ്റ്റ്/ അംഗീകൃത കൊറിയർ വഴി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


15 ,500 


1. ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂൾ. 


27 93/ ഇഇ/ 2010 -1 - മാന്നാർ - വീയപുരം റോഡിൽ 

കി. മീ . 1/ 500 മുതൽ 7 /750 വരെ റോഡ് 
ഉയർത്തലും വശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കലും 
രൂപ 15,00, 000 


2, ടെണ്ടർ ഫോറം. 


37 ,500 


28 94 / ഇഇ / 2010 - 1 - എടത്വാ - വീയപുരം റോഡിൽ 

കി . മീ . 1/ 850 മുതൽ 2 / 100 വരെ റോഡ് 
ഉയർത്തലും 20 മി. മീ . ഘനത്തിൽ ചിപ്പിംഗ് 
കാർപ്പറ്റ് ജോലികളും - രൂപ 15 ,00,000 


37 ,500 


29 95 ഇള / 2010 -11 - എടത്വ -പുതുക്കരി-മാമ്പുഴക്കരി 

റോഡിൽ 4/ 500 മുതൽ 6/ 500 വരെ റോഡ് 
അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ -രൂപ 15,00,000 


37,500 


3. കോൺട്രാക്റ്റ് ലൈസൻസിന്റെ ( വാലിഡിറ്റി തെളിയി 
ക്കുന്ന പേജ് ഉൾപ്പെടെ) ഗസറ്റഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ 

സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്. 
4. ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില ( ടെ ണ്ടർ ഫോം 

പ്രകാരം) എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ, പി. ഡബ്ല . ഡി. 
റോഡ് സ് ഡിവിഷൻ, ആലപ്പുഴ എന്ന പേരിൽ 
ആലപ്പുഴ എസ്. ബി . എ . സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ 

ബ്രാഞ്ചിൽ മാറാവുന്ന ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്. 
5. 100 രൂപ വില യുള്ള മുദ്രപത ത്തിൽ നിശ്ചിത 

മാതൃകയിലുള്ള പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ്. 
6. ടെണ്ടറിന് ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം ( നാഷണൽ 

സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ട്രഷറി സേവിംഗ്സ് 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, കിസാൻ വികാസ്പ്രത, എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, പി. ഡബ്ല . ഡി. റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ, 
ആല പ്പു ഴയുടെ പേരിലുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് 
മുതലായവ). 
ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിലെ എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മേൽപ്പടി ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


30 96/ ഇഇ / 2010 -17 - നീരേറ്റുപുറം- അർത്തുശ്ശേരി 

റോഡിൽ 2/ 500 മുതൽ 3/ 300 വരെ റോഡ് 
ഉയർത്തൽ, 20 മി . മീ . ഘനത്തിൽ ചിപ്പിംഗ് 

കാർപ്പറ്റ് ജോലികൾ രൂപ 15, 00,000 
31 97 / ഇഇ / 2010 - 11 - രാമങ്കരി- കൊടുപ്പുന്ന- 

തായങ്കരി- എടത്വ റോഡിൽ കി . മീ . 3 / 000 
മുതൽ 3 / 500 വരെ റോഡ് ഉയർത്തൽ, 
20 മി. മീ . ഘനത്തിൽ ടി - രൂപ 15 ,00,000 


37,500 


37,500 


32 


98 / ഇഇ / 2010 - 1 - - പള്ളിക്കൂട്ടുമ്മ - നീലമ്പേരൂർ 
റോഡിൽ കി . മീ. 10 /700 മുതൽ 11/ 000 വരെ 
റോഡ് ഉയർത്തൽ, 20 മി . മീ . ഘനത്തിൽ 
ടി - രൂപ 15,00,000 


37 , 500 


33 99 / ഇഇ / 2010 - 1 - തട്ടാരമ്പലം-തൃക്കുന്നപ്പുഴ 
- റോഡിൽ കി . മീ . 1/ 800 മുതൽ 6/ 800 വരെ 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ രൂപ 10 ,00,000 


എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, നിരത്തുവിഭാഗം, 
ആലപ്പുഴ. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


25 ,000 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


(1) 


( 2 ) 


(3 ) 


[നമ്പർ 12 / ഇഇ / 2010 - 11] 


നമ്പർ ഡി . ബി . 01/ 2010 - 11. 


2010 നവംബർ 16. 


- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കോട്ടയം റോഡ് സ് 
ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സര 
സ്വഭാവമുള്ള ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 
ക്രമ - ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

രൂപ് 
ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 
- (1) 

(3 ) 


11 132/ ഇ ഇ / 2010 - 11 - എ സ് . ആർ. 2 010 - 11 

സംരക്ഷണഭിത്തി കെട്ടുക - കോട്ടയം - കോഴഞ്ചേരി 

റോഡിൽ കി . മീ . 12 / 500 - ൽ രൂപ 5 ലക്ഷം 
12 133 | ഈ ഇ | 2 010 - 11 - എ സ് . ആ ർ . 2010 - 11 

കറുകച്ചാൽ-മണിമല റോഡിലെ കി . മീ. 3 / 00 
നെടുകുന്നം ജംഗ്ഷൻ റോഡ് അഭിവൃദ്ധി 
പ്പെടുത്തൽ - രൂപ 6 ലക്ഷം 

15 ,000 
13 134/ ഇഇ / 2010 - 11 - എസ് .ആർ. 2010 - 1 - നടപ്പാത 

നിർ മ്മാ ണം - ത ങ്ങ ണ ജംഗ്ഷനിൽ 
( സി . ഡബ്ല . റോഡിന്റെ യും കമ്പ യിന്റ് 

ബൈപാസിന്റെയും ക്രോസിംഗ് പോയിന്റ്) 
രൂപ് 10 ലക്ഷം 

25,000 
14 135 ഇള / 2010 - 1 - ഒ. ആർ. 2010 - 1 - അത്യാവശ്യ 

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുക - കവുങ്ങുംപാലം 
നായി പ്ലാവ് റോഡിൽ കി . മീ . 0/ 000 മുതൽ 
13 / 000 വരെ രൂപ 7.50 ലക്ഷം 

18,750 
15 136 ഇഇ /2010 -11- ഒ. ആർ. 2010 - 11- - അത്യാവശ്യ 

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നട ത്തു ക - പള്ളം- 
പുതുപ്പള്ളി റോഡിൽ കി . മീ . 0/ 000 മുതൽ 
6 / 000 വരെ രൂപ് 5 ലക്ഷം 

12 , 500 
16 137/ ഇഇ / 2010 - 11 - ഒ . ആർ. 2010 - 11 - അത്യാവശ്യ 

അറ്റ കുറ്റപ്പണികൾ നട ത്തു ക - പള്ളം- 
തോട്ടക്കാട് റോഡിൽ കി . മീ . 0 /000 മുതൽ 
6 / 000 വരെ രൂപ 5 ലക്ഷം 

12 , 500 
17 138/ ഇഇ/ 2010 - 11 - എസ് .ആർ.2010 - 11 - ഓടയുടെ 

നിർമ്മാണം ആയാംകുടി- കളമ്പുകാട് റോഡിലെ 
കപിക്കാട്- ൽ രൂപ 15 ലക്ഷം 

- 37, 500 
18 139 / ഇഇ / 2010 - 1 - എസ്.ആർ. 2010 - 11 - കലുങ്ക് 

വീണ്ടും പണിയുക ഉഴവൂർ-പുൽപ- കുടുക്കചിറ 
റോഡിൽ രൂപ 5 ലക്ഷം 

12 ,500 
19 140 / ഇഇ/ 2010 - 11 - എസ് . ആർ.2010 - 1 - നടപ്പാത 

നിർ മ്മാ ണം - കടു ത്തു രുത്തി ടൗണിൽ 

രൂപ 15 ലക്ഷം 
20 141/ ഈ ഇ / 2 0 10 - 11 - എ സ് . ആ ർ . 2 0 10 - 11 

സംരക്ഷണഭിത്തി കെട്ടുക - കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി 
ഈരാറ്റുപേട്ട റോഡിൽ കി . മീ . 3 / 700 - ൽ 
രൂപ് 4.40 ലക്ഷം 

11,000 
142 / ഇഇ/ 2010 - 11 - എസ്.ആർ.2010 - 1 - സംരക്ഷണ 
ഭിത്തി കെട്ടു ക - പാറ ത്താട്- കല്ലു വേ ലി - 

വേങ്ങ ന്താനം റോഡിൽ കി . മീ . 3 / 800 - ൽ 
രൂപ 4 ലക്ഷം 

| 10,000 
22 143 ഇള / 2010 -1 - എസ് .ആർ. 2010 - 1 - ഡ്രയിനേജ് 

സൗകര്യം ഏർപ്പെ ടു ത്തു ക , ഗണിറ്റിംഗ് 
ജോലി കൾ വട യാർ - ചന്ത പാലം - മുളക്കുളം 

റോഡിൽ കി . മീ . 10/ 200 - ൽ രൂപ 10 ലക്ഷം 25, 000 
23 144 ഇe / 2010 - 1 - എസ് .ആർ. 2010 - 1 - സംരക്ഷണ 

ഭിത്തി കെട്ടുക - ഡ്രയിനേജ് സൗകര്യം ഏർപ്പെ 
ടു ത്തു ക , ചെമ്പ്- പാലാം കടവ് റോഡിൽ 
കി . മീ . 0 / 000 മുതൽ 5 / 200 വരെ 
രൂപ 13 ലക്ഷം 

32 , 500 
145/ ഇഇ/ 2010 -1 - - എസ്.ആർ.2010 - 1 - സംരക്ഷണ 
ഭിത്തി, ഓട എന്നിവ യുടെ നിർമ്മാണം 
പാമ്പാടി -ആനിക്കാട് റോഡിൽ കി . മീ . 4 / 500 
മുതൽ 7 / 500 വരെ രൂപ 7 ലക്ഷം 

17 ,500 
25 14 6 | ഈ ഇ | 2 0 10 - 11 - എ സ് .ആർ. 2 0 10 - 11 

ചങ്ങനാശ്ശേരി ബൈപാസ്സ് റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെ 
ടുത്തുക കി . മീ . 0 / 000 മുതൽ 0/ 200 വരെയും 
2/ 250 മുതൽ 3/ 200 വരെയും -രൂപ 5.50 ലക്ഷം 13,750 


1 122 / ഇഇ / 2010 - 11 - എസ്.ആർ.2010 -11 - കളക്ടറേറ്റ് 

ജംഗ്ഷൻ മുത ൽ റെയിൽവെ സ്റ്റേഷ ൻ 
വരെയുള്ള നട പ്പാത , കെ വാരി എന്നിവ 
നിർമ്മിക്കുന്നതിന് രൂപ 12 ലക്ഷം 

30 ,000 
2 123ഇഇ / 2010 - 11 - എസ് . ആർ.2010 - 11 - കുര്യൻ 
ഉതുപ്പ് റോഡിന്റെ സൈഡിൽ ഓടയുടെ നിർമ്മാ 
ണവും ബേം സംരക്ഷണ ജോലി കളും 
രൂപ് 12 ലക്ഷം 

30, 000 
3 124 / ഇഇ / 2010 -1 - - എസ്.ആർ.2010 -11- ഡ്രയിനേജ് 

സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുക, നടപ്പാത നിർമ്മിക്കുക - 
എം . സി . റോഡിൽ കി . മീ . 133 / 150 മുതൽ 133 / 
300 വരെ രൂപ 12 ലക്ഷം 

30 ,000 
4 125/ ഇമ്മ / 2010 - 1 - എസ്.ആർ.2010 - 11 - ഡയിനേജ് 

സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുക, നടപ്പാത നിർമ്മി 
ക്കുക - ചങ്ങ നാ ശ്ശേരി വാഴൂർ റോഡിലെ 

സെൻട്രൽ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ പവറ്റ് 
ബസ്സ്റ്റാന്റ് വരെ രൂപ 15 ലക്ഷം 

37,500 
5 126/ ഇഇ / 2010 - 11 - എസ് .ആർ.2010 - 11 - കലുങ്ക് 

നിർമ്മാണം - കണ്ണൻചിറ - കൊട്ടാരത്തിൽ കടവ് 

റോഡ് കി . മീ . 4 / 650 - ൽ രൂപ 5 ലക്ഷം 12, 500 
6 127 / ഇഇ)/ 2010 - 11 - എസ് .ആർ.2010 - 11 - ഓട, 
കവറിംഗ് സ്ലാബ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം - 

കെ . കെ . റോഡിന് സമാ ത ര മാ യി 
സബ്ജയിൽ മുതൽ കഞ്ഞിക്കുഴി വരെ 
രൂപ് 10 ലക്ഷം 

- 25 , 000 
7 128 / ഇഇ / 2010 - 11 - എസ് . ആർ. 2010 - 11 - ഓട, 

നടപ്പാത എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം -മുട്ടമ്പലം 
മുതൽ നാഗമ്പടം റോഡ് വരെ ( റെ യിൽ വേ 

സ്റ്റേ ഷൻ മുതൽ ബസ്സ്റ്റാന്റ്വരെ) 
രൂപ് 10 ലക്ഷം 

- 25,000 
8 129/ ഇe/ 2010 - 11 - എസ്.ആർ.2010 -11 - ഡയിനേജ് 
സൗകര്യം ഏർപ്പെ ടു ത്തു ക - തിരു വ ബൂർ 
റോഡിൽ കി . മീ . 0/ 300 - ലും കി . മീ . 1 / 000 - ൽ 
കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചപ്പാത്ത് നിർമ്മാണവും - 
രൂപ 5 ലക്ഷം 

12 , 500 
9 130 / ഇഇ / 2010 - 1 - എസ് .ആർ.2010 - 11 - റോഡിന് 
വീതി കൂട്ടുക, ഡ്രയിനേജ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടു 

ത്തു ക - 2 -ാം മൈൽ സി . ഡബ്ല . റോഡ് 
പള്ളം- തോട്ടക്കാട് റോഡ് കി . മീ . 0/ 000 മുതൽ 
1/ 500 വരെ രൂപ 10 ലക്ഷം 

| 25 , 000 
10 131/ ഇഇ/ 2010 - 11 - എസ് .ആർ. 2010 - 11 - കലുങ്ക് 
വീണ്ടും പണിയുക- നെടുകുന്നം പുന്നവേലി 
റോഡിൽ കി. മീ . 2 / 350 - ൽ - രൂപ 4 ലക്ഷം 10 , 000 


37 .500 


21 


( 1) 


( 3 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


26 147/ ഇഇ / 2010 -1 - എസ് .ആർ. 2010- 11- ഡ്രയിനേജ് 

സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുക, കറുകച്ചാൽ-മണിമല 
റോഡിൽ കി. മീ . 2 /200 - ന് നെടുകുന്നം ചർച്ച് 
ജംഗ്ഷനിൽ രൂപ 5.50 ലക്ഷം 

13 ,750 
27 148 ഇ / 2010 - 1 - എസ്.ആർ.2010 - 1 - സംരക്ഷണ 

ഭിത്തി, കലുങ്ക് എന്നി വയുടെ നിർമ്മാ ണം . 
മണിമല -ചേനപ്പാടി - എരുമേലി റോഡിൽ കി . മീ . 
0/ 600 - ൽ - രൂപ 10 ലക്ഷം 

25,000 
28 149 / ഇഇ / 2010 -1 - എസ്.ആർ.2010 - 11 - റോഡിന് 

വീതികൂട്ടുക, ഓട പണി യു ക , ഉപ രി തലം 
പുതുക്കൽ എന്നീ ജോലികൾ. കൊടു ആർ 

ടെമ്പിൾ ചാമം പതാൽ റോഡ് കി . മീ . 0 / 500 
മുതൽ 1/ 250 വരെ രൂപ 15 ലക്ഷം 

- 37 ,500 
29 150 / ഇഇ / 2010 - 11- - എസ്. ആർ.2010 - 1 - - പാലത്തിന് 

വീതി കൂട്ടുന്നതിനുള്ള ജോലികൾ. അരീക്കര 
കൂടപ്പാലം - രാമപുരം റോഡിൽ കി . മീ . 2 / 200 - ൽ 
- രൂപ 8 ലക്ഷം 

20 ,000 
30 151/ ഇഇ / 2010 - 1 - എസ് .ആർ.2010 - 11 - റോഡിന് 

വീതി കൂട്ടുക, ഓട പണിയുക, ഉപ രി തലം 
പുതുക്കൽ എന്നീ ജോലികൾ. കൊടു ആർ 

ടെമ്പിൾ ചാമം പതാൽ റോഡ് കി. മീ . 2 / 000 
മുതൽ 2 / 750 വരെ രൂപ 15 ലക്ഷം 

37 , 500 
31 152 / ഇഇ / 2010 - 11 - എസ്. ആർ.2010 - 1 - സംരക്ഷണ 
ഭിത്തി കെട്ടുക, ഈരാറ്റുപേട്ട -മുട്ടം റോഡിൽ 
കി . മീ . 1/ 300 - ൽ - രൂപ 11.50 ലക്ഷം 

28,750 
32 153 ഇe / 2010 - 1 - എസ്.ആർ. 2010 - 1 - സംരക്ഷണ 
ഭിത്തി കെട്ടുക, കലുങ്കിന് വീതി കൂട്ടുക എന്നീ 
ജോലികൾ.മുത്തോലി- കൊങ്ങാത്തൂർ റോഡിൽ 
കി. മീ . 4/ 800 - ൽ - രൂപ 8 ലക്ഷം 

| 20, 000 
33 154/ ഇഇ / 2010 -11- എസ്. ആർ.2010 -1 - റോഡിന് 

വീതികൂട്ടുക, ഓട പണി യു ക , ഉപ രി തലം 
പുതുക്കൽ എന്നീ ജോലികൾ. കൊടു ആർ 

ടെമ്പിൾ ചാമം പതാൽ റോഡ് കി . മീ . 1/ 250 
മുതൽ 2/ 000 വരെ രൂപ 15 ലക്ഷം 

37,500 
34 155/ ഇഇ/ 2010- 11- - എസ്.ആർ.2010 -11 - ഓട, കലുങ്ക് 
എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം. കാഞ്ഞിരം കവല 
മേച്ചാൽ- ന രിമറ്റം റോഡിൽ കി . മീ . 7 / 000 
മുതൽ 16 / 000 വരെ രൂപ 12 ലക്ഷം 

30, 000 
35 156/ ഇഇ / 2010-1 -- എസ്.ആർ.2010 -11- ഡ്രയിനേജ് 

സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുക, പടയാർ -ചന്തപാലം 
മുളക്കുളം റോഡിൽ കി. മീ . 0 / 000 മുതൽ 0/ 400 
വരെ- രൂപ 9 ലക്ഷം 

22 ,500 
36 157/ ഇഇ / 2010 -11-എസ്.ആർ.2010- 11 - ഡയിനേജ് 

സൗകര്യം ഏർപ്പെ ടു ത്തു ക , മുത്തോലി 
പൂവരണി റോഡിൽ കി . മീ . 1/ 000 മുതൽ 2 / 500 
വരെ രൂപ 8 . 50 ലക്ഷം 

21, 250 
158/ ഇഇ/ 2010- 11- എസ് .ആർ. 2010 -11- റോഡിന് 
വീതി കൂട്ടുക, ഓട, കലുങ്ക് വീണ്ടും പണിയുക, 
ഉപ രി തലം പുതുക്കൽ എന്നീ ജോലികൾ. 
- കൊടുങ്ങുർ ടെമ്പിൾ ചാമം പതാൽ റോഡ് 

കി . മീ . 0 / 000 മുതൽ 0 / 500 വരെ 
രൂപ 15 ലക്ഷം 

37,500 
38 159 / ഇഇ / 2010 - 11 - എസ്. ആർ.2010 - 11 - ഡയിനേജ് 

സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുക, നടപ്പാത നിർമ്മി 
ക്കുക, എം . സി . റോഡിൽ കി . മീ . 133 / 300 
മുതൽ 133 | 6 0 0 വര - രൂപ 12 ലക്ഷം 30,000 


39 16 0 / ഇ ഇ / 2 010 - 11 - എ സ് .ആർ. 2010 - 11 

ഓ ടയുടെ നിർ മ്മാ ണം , വൈക്കം വെച്ചുർ 
റോഡിലെ കി . മീ . 1 / 9 00 - 3 / 800 - നും 

32,500 
ഇടയിൽ രൂപ് 13 ലക്ഷം 
40 16 1/ ഇ ഇ / 2 010 - 11 - എ സ് . ആർ. 2 010 - 11 

ഓ ട യുടെ നിർമ്മാ ണം , വൈക്കം വെച്ചുർ 
റോഡിലെ കി . മീ . 4 / 500 - 5 / 000, 7 / 200 - 7 / 400 , 
8 / 60 0 - 8 / 800 - നും ഇടയിൽ - രൂപ 15 ലക്ഷം 37,500 
41 16 2 / ഇ ഇ / 2 0 1 0 - 11 - ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക്, 

ഉപരിതലം പുതുക്കൽ, 20 മി . മീ . കനത്തിൽ 
ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പെറ്റ് ചെയ്യു ക . വട യാർ - 
ചന്തപ്പാലം -മുളക്കുളം റോഡിൽ കി . മീ . 1 / 200 
മുതൽ 2 / 7 00 വരെയും തല പാറ - നീർപ്പാറ 
റോഡിൽ കി . മീ . 1/ 400 മുതൽ 2 / 100 വരെ - 
രൂപ 15 ലക്ഷം 

37 , 500 
42 163 / ഇe/ 2010 - 11 - ടി ടി ടി ടി ടി ടി - വടയാർ 

ചന്തപ്പാലം -മുളക്കുളം റോഡിൽ കി . മീ . 0 / 500 
മുതൽ 1/ 200 വരെ - രൂപ 13 ലക്ഷം 

32,500 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1, 2, 3, 31, 
34, 38 ഇവയ്ക്ക് രൂപ 1, 800 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4, 17 , 19 , 28, 
30 , 33 , 37, 40 , 41 ഇവയ്ക്ക് രൂപ 2,300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 5, 8, 
11,15,16, 18 ഇവയ്ക്ക് രൂപ 1,000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 6, 7, 9, 13, 
14, 22 , 27 , 29 , 32, 35 , 36 ഇവയ്ക്ക് രൂപ 1, 500 + വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 10- നും 21- നും രൂപ 800 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 12- ന് 
രൂപ 1,200 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 20 - ന് രൂപ 900 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 
23, 39, 42 ഇവയ്ക്ക് രൂപ 2,000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 24 - ന് രൂപ 
1,400 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 25 - നും 26 - നും രൂപ 1,100 + വാറ്റ്. 

- ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - കമനമ്പർ 1 മുതൽ 15 വരെ 13 - 12 - 2010 , 4 
മണിവരെ, കമനമ്പർ 16 മുതൽ 30 വരെ 20 - 12 - 2010 , 4 
മണിവരെ കമനമ്പർ 31 മുതൽ 42 വരെ 22 - 12 - 2010 , 4 
മണിവരെ. 

-- ടെണ്ട റു കൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 15 വരെ 14 - 12 - 2010, 11 മണി, ക്രമനമ്പർ 
16 മുതൽ 30 വരെ 21- 12 - 2010, 11 മണി, ക്രമനമ്പർ 31 മുതൽ 
42 വരെ 23 - 12 - 2010 , 11 മണിവരെ. 

കരാറുകാരുടെ ക്ലാസ് “ സി യും അതിലുപരിയും. 
വേല തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 

ടെണ്ടർ ഫോമും ടെണ്ടർ ഷഡളും 
കരാറുകാർക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ 
( www.keralapwd. gov.in ) നിന്നും ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്ത് 
എടുക്കാവുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടർ ആവശ്യമായ മറ്റ് രേഖകൾ 
സഹിതം ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. ടെണ്ടർ 
ഫോമിന്റെ നിശ്ചിത വില കോട്ടയം റോഡ് സ് 
ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറാവുന്നവിധം 
ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡാറ്റായി ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ട 
താണ്. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വിലയായി ചെക്കുകളോ മറ്റേതെ 
ങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒടുക്കലുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
കൂടാതെ വാലിഡ് ലൈസൻസ് ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ അറ്റസ്റ്റ് 
ചെയ്ത കോപ്പി അടക്കം സമർപ്പിക്ക ണം . ടെണ്ടറുകളും 
ഡാറ്റും പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത കൊറിയർ വഴി 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 

- ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് കേരള പൊതുമരാമത്ത് 
വകു പ്പിന്റെ നില വി ലു ള്ള എല്ലാ വ്യവ സ്ഥ കളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 

( ഒപ്പ്) 
കാര്യാലയം, നിരത്ത് വിഭാഗം, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
കോട്ടയം. 


മിന്റെ 
ലുക 
പറ്റഡ് 
. ടെ 
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ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ച് 
നിലവിലുള്ളമറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, പൊതുമരാമത്ത് 
ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ, 

( ഒപ്പ്) 
കോട്ടയം. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


- [ നമ്പർ 4/ ഇഇ/2010 - 11] 
നമ്പർ ഡി . ബി.- 824 / 2009. 

2010 നവംബർ 20. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടിഎക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
ബിൽഡിംഗ് സ് ഡിവിഷൻ, കോട്ടയം താഴെപ്പറയുന്ന 
പ്രവർത്തികൾക്ക് 14 - 12 - 2010 -ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 
4 മണിവരെ അംഗീകൃത കരാ റു കാ രിൽനിന്നും മത്സ ര 
സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ സർക്കാർ 
ഉത്തരവ് ( Rt.) No . 1245/2010 /PWD dt. 2- 8 -2010 - നു വിധേയ 
മായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ പ്രസ്തുത ദിവസം 
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ രജിസ്റ്റേർഡ് സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്/ അംഗീ 
കൃത കൊറിയർവഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ദർഘാസുകൾ 
അന്നേ ദിവസം 4 .30 - ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ 
അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയ മറ്റുദ്യോഗസ്ഥനോഹാജരുള്ള 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്നുപരിശോധിക്കുന്നതാണ്. 
കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 
നമ്പർ പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
അടങ്കൽ തുകയും 

- രൂപ 
- 1 13/ ഇഇബിഎൽകെറ്റിഎം/ 2010 -11 വണ്ടാനം 

മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ 
സർവിലൻസും സി . സി . റ്റി . വി . സിസ്റ്റവും 
സ്ഥാപിക്കുക - രൂപ 1,50, 875 

3 ,800 
2 14/ ഇ ഇ ബി എൽ കെറ്റി എം / 2 010 - 11 

കാട്ടിക്കുന്ന്മൃഗാശുപ്രതിക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം 

നിർമ്മിക്കുക - രൂപ 7,51,500 
3 15/ ഇ ഇ ബി എ ൽ കെറ്റിഎം / 2010 - 11 

എം .എൽ. എ . യുടെ പ്രാദേശിക വികസന 
ഫണ്ട്- പു തുപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ 

സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിന് സംരക്ഷണഭിത്തിയും 
ചുറ്റുമതിലും പണിയുക - രൂപ് 5, 19 ,468 

13 ,000 
| 16 / ഇ ഇ ബി എൽ കറ്റി എം / 2010 - 11 
കുറിച്ചി പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റലിൽ കമ്പ്യൂട്ടറും 
പ്രിന്ററും സപ്ലെ ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കുക - 
രൂപ 62, 000 

1,550 


ദർഘാസ് പരസ്യം 

[ നമ്പർ 3/എഇഇ/ 2010 - 11] 
നമ്പർ ഡി . ബി . 1/ 01. 

2010 നവംബർ 22. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടിഗാന്ധി ന ഗർ സ്പെഷ്യൽ 
- ബിൽഡിംഗ് സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് " ഡി യോ 
അതിൽ ഉയർന്ന ക്ലാസുകളിൽ രജിസ്ട്രർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതോ 
ആയ അംഗീ ക ത ക രാ റു കാ രിൽ നിന്നും മത്സ ര 
സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 15 - 12 - 2010 വൈകിട്ട് 3 മണിവരെ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ 
നിന്നും ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂളും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും കരാറു 
കാർക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത്എടുക്കാവുന്നതാണ്. 


ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 

രൂപ 


7 .500 


18 , 800 


18 | എ ഇ ഇ / 2010 - 11 - ഡെപ്പോ സിറ്റ് 
വേലകൾ- മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോട്ടയം 
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ളോക്കിലെ 

സെർജന്റ് റൂമിന്റെ നിർമ്മാണം 
രൂപ 3,00, 000 
| 19/ എഇഇ/ 2010 - 1 ടി ടി സ്റ്റെയർകേസ് 
ഭാഗത്ത് ഇടഭിത്തി നിർമ്മാ ണവും 

ഡവേഴ്സ് മുറിയുടെ ഫിനിഷിംഗ് 

വേലകളും - രൂപ് 2,65,000 
3 20 / എഇഇ / 2010 - 11 - ടി നേഴ്സിംഗ് 

കോളേജ് കോട്ടയം - പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ 
ചേമ്പറിന്റെയും ഓഫീസ് മുറിയുടേയും 
നവീകരണ വേലകൾ - രൂപ 2 ,50, 000 


6 ,650 


6 ,250 


ദർ ഘാസ് പമാ ണ ത്തിന്റെ വില - കമ ന മ്പർ 1 - ന് 
രൂപ 624 , ക്രമനമ്പർ 2 - ന് രൂപ 552, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് രൂപ 520 . 

കാലാവധി - 3 മാസം. 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- നും 4- നും 
രൂപ 416, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് രൂപ 1,561, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് രൂപ 1,144. 

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത ക്രമനമ്പർ 1- നും 4 - നും എല്ലാ 
വിഭാഗവും, കമ ന മ്പർ 2 - നും 3 - നും " സി യും 
അതിലുപരിയും. 

- നിർമ്മാണ കാലാ വ ധി - കമ ന മ്പർ 1 - നും 4 - നും 
1 മാസം, കമ ന മ്പർ 2 - ന് 4 മാസം, കമ ന മ്പർ 3 - ന് 
6 മാസം. 


ദർ ഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങ ളു ടെ വില അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ സ്പെഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ്, സബ് 
ഡിവിഷൻ, ഗാന്ധിനഗർ എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ ഡിമാന്റ് 
ഡ്രാഫ്റ്റായി ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ 
ഫോമിന്റെ വിലയായി ചെക്കുകളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഒടുക്കലു 
കളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ടെണ്ടറുകളും ഡ്രാഫ്റ്റുകളും പോസ്റ്റ് 
അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത കൊറിയർ വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുക 
യുള്ളു. ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം 4 മണിക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. മറ്റു വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ളതുപോലെ ആയിരിക്കുന്നതുമാണ്. 


-- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും പൊതുമരാമത്ത് 
വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവു 
ന്നതും പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ ആവ ശ്യമായ രേഖകൾ 
സഹിതം ( ടെ ണ്ട ർ ഫോമിന്റെ വില , നിര ത ദ വ്യം , 

ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യ പ്പെടുത്തിയ കോപ്പി, പാഥ മിക 
ഉടമ്പടി മുതലായവ) മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് 
ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കവറിനു പുറത്ത് 
ദർഘാസ് നമ്പർ, പ്രവർത്തിയുടെ പേര്, കരാറുകാരന്റെ വിശദ 
മായ മേൽവിലാസം മുതലായവ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 


അസിന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പി . ഡബ്ളിയു . ഡി . സ്പെഷ്യൽ 

( ഒപ്പ്) 
ബിൽഡിംഗ്സ് സബ്ഡിവിഷൻ, അസിന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ഗാന്ധിനഗർ, കോട്ടയം. 

എഞ്ചിനീയർ, 


ലേല പരസ്യം 


പുനർ ക്വട്ടേഷൻ ലേലപ്പരസ്യം 


നമ്പർ എ1- 28 / 87 . 


2010 നവംബർ 18. 


നമ്പർ എ2- 1915 / 2009 . 


2010 നവംബർ 18 . 


- കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബിൽ ഡിംഗ് സ് സബ് ഡിവിഷന്റെ - കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ഇടുക്കി നിരത്തു വിഭാഗം 
പരിധിയിൽ വരുന്ന താഴെപ്പറയുന്ന ഓഫീസ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിന്റെ അധികാര 
ലേലം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം പരിധിയിൽപ്പെട്ട ഇടുക്കി നിരത്തുവിഭാഗം സബ്ഡിവിഷനിലെ 
അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അതാതു ഉപയോഗശൂന്യമായ താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന റോഡു 
കെട്ടിടങ്ങളുടെ കോമ്പൗണ്ടിൽ വച്ച് താഴെപ്പറയുന്ന തീയതി 

റോളറുകൾ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തുവച്ച് ഏതവസ്ഥയി 
കളിൽ പകൽ 11 മണിക്ക് നടത്തുന്നതാണ്. 

ലാണോ അതേ അവ സ്ഥ യിൽ താഴെ ഒപ്പിട്ടി രി ക്കു ന്ന 
ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അന്നേ 

- ഉദ്യോ ഗ സ്ഥനോഅദ്ദേഹം അ ധി കാ ര പ്പെ ടു ത്തുന്ന മറ്റ് 
ദി വസം നിശ്ചിത സമ യ ത്തിന് മുമ്പായി ടി ഓഫീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്ത് വിൽക്കുന്നതാണ്. 
കോമ്പൗണ്ടിൽ ഹാജരായി നിശ്ചിത നിരതദവ്യം കെട്ടി 
വയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു . ലേലം ഉറപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ലേലംകൊണ്ട് 

ക്രമ എസ്.ആർ. ലേല വസ്ത 

ലേല സ്ഥലം 

നമ്പർ നമ്പർ വിന്റെ വിവരം 
ആൾ ലേല സംഖ്യ മുഴു വനും ലേല സം ഖ്യ യിൻമേലുള്ള 
വിൽപ്പന നികുതിയും ഉൾപ്പെടെ അപ്പോൾത്തന്നെ ലേലം 

1 സർക്കിൾ 1981 മോഡൽ റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ, 
നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനെഏൽപ്പിച്ച് രസീത് വാങ്ങേണ്ടതാണ്. 

1/2009- 10 8 / 10 ടൺ, റോഡ് പൈനാവ്, ഇടുക്കി 
ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ലേലം 

റോളർ നമ്പർ 
സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ളഉത്തരവ് കിട്ടി 7 ദിവസത്തിനകം 

81120310 
കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്നും സ്വന്തം ചെലവിലും ഉത്തരവാദിത്വ 

2 സർക്കിൾ റോളർ നമ്പർ 
ത്തിലും ലേലംകൊണ്ട് സാധ ന ങ്ങ ൾ മാറ്റി ക്കൊണ്ടു 

2 / 2009 - 10 ജി.ആർ.എഫ്. ഇ 
പോകേണ്ടതാണ്. ലേലത്തിനുശേഷമുള്ള പരാതികൾ ഒന്നും 

82011218 
തന്നെ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിലവി 
ലുള്ള എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും ഈ ലേലത്തിനും ബാധകമായിരിക്കും. 

നിരതദ്രവ്യം ക്രമനമ്പർ 1- ന് രൂപ 12,500, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 
ലേലദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണങ്ങളാൽ അവധിയാണെങ്കിൽ 

രൂപ 17 ,500. 
അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം തന്നെ ടി സ്ഥലത്തും ടി 
സമയത്തും ലേലം നടത്തുന്നതാണ്. ഈ ലേലത്തെപ്പറ്റിയുള്ള 

ലേലത്തീയതിയും സമയവും 22- 12- 2010 രാവിലെ 11 മണി. 
കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും എല്ലാ 

- ലേല ത്തിൽ പങ്കെ ടു ക്കു വാൻ ആഗ്രഹിക്കു ന്ന വർ 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും അറിയുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. 

ലേ സമയത്തിനുമുമ്പായി നിര ത ദ വ്യം കെട്ടി വ യ് ക്കേ 
കമ പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം ലേലം നടക്കുന്ന ണ്ടതാണ്. പരസ്യലേലത്തിന് പുറമെ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
നമ്പർ -- പേര് 

തീയതി 

ക്വട്ടേഷനുകൾ 21-12- 2010 വൈകിട്ട് 4 മണിവരെ സ്വീകരിക്കു 
സബ്ട്രഷറി ഓഫീസ് 

ന്നതും ക്വട്ടേഷനോടുകൂടി നിരതദ്രവ്യം ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി 
കെട്ടിടവും അനുബന്ധ 

സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. ലേലത്തിനുശേഷം ക്വട്ടേഷനുകൾ ടി 
കെട്ടിടങ്ങളും, പൊൻകുന്നം 1,100 17 - 12 - 2010 

സ്ഥലത്തു വച്ചുതന്നെ തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്നതും ലേ 
2 സബ് രജിസ്ട്രാർ 

ക്വട്ടേഷൻ ഇവയിൽ കൂടുതൽ തുകയ്ക്കുള്ളആളിന്റെ പേരിൽ 
ഓഫീസ് കെട്ടിടം , 

ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും ലേലം/ക്വട്ടേഷൻ തുക നിലവി 
പൊൻകുന്നം 1, 100 

ലുള്ള വാറ്റ് സഹിതം മുഴുവൻ തുകയും ഉടൻതന്നെ കെട്ടി 
വാണിജ്യ നികുതി 

വയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. 
ഓഫീസ് കെട്ടിടം, 

ലേലദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവധിയായാൽ 
പൊൻകുന്നം 

തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം ലേലം നടത്തുന്നതായിരിക്കും. 
- വില്ലേജ് ഓഫീസ് 

ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിഉത്തരവ് കിട്ടി 7 (ഏഴ്) ദിവസത്തിനകം 
കെട്ടിടം, പൊൻകുന്നം 
( ചിറക്കടവ് വില്ലേജ്) - 600 

ലേലവസ്തുക്കൾ സ്വന്തം ചെലവിലും ഉത്തരവാദിത്വത്തിലും 

നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ലേലം സംബ ന്ധിച്ച കൂടു തൽ 
എരുമേലി തെക്ക് 

വിവരങ്ങൾ പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 
വില്ലേജ് ഓഫീസ് 
കെട്ടിടം , എരുമേലി 

ലേലം നീട്ടിവയ്ക്കുക, റദ്ദ് ചെയ്യുക, അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുക 
200 21 - 12 - 2010 

തുടങ്ങിയ കേരള പൊതുമരാമത്ത്വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ളഎല്ലാ 

ലേലം/ ക്വട്ടേഷൻ നിബന്ധനകളും ഇതിന് ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് - ( ഒപ്പ്) 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 

( ഒപ്പ്) 
ബിൽഡിംഗ്സ് സബ് 

എഞ്ചിനീയർ കാര്യാലയം, 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ഡിവിഷൻ, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി. ( കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി). 

നിരത്തുവിഭാഗം, ഇടുക്കി. 

എഞ്ചിനീയർ. 


(രൂപ) 


17 - 12 - 2010 


1, 200 


18 - 12 - 2010 


600 


18 - 12 - 2010 
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PRE- QUALIFICATION TENDER NOTICES 


||| 


||| 


un ). 


No. D5- 3703/47 / 10 . 

9th November 2010 . 
Bids from Contractors/Firms for Pre -qualification -cum 
financial bids are invited for and on behalf of the Governor 
of Kerala by the Superintending Engineer, Buildings and 
Local Works, Central Circle , Thrissur upto 4 p . m . on 
5 - 1 - 2011 for the work mentioned below (double cover 
system ). 

Tender No. - P. Q . 65/ 2010 - 11. 

Name of work — Construction obtaining Govt. 
Polytechnic College, Udumbanchola, Nedumkandam 
(Administrative Block ). 

Estimate PAC (Civil + Electrical ) Rs.330 lakhs. 

Details of work — Two storied RCC framed structure 
building. 

Foundation — Column footing/Dry rubble masonry 
Superstructure — Brick work 
Doors — Venga wood /PVC . 
Windows - Aluminium . 
Flooring Ceramic tiles/Vitrified tiles/Cement. 
Period of completion — 18 Months. 

‘ A ’ class Contractors /Firms ( also having joint 
venture) registered in State PWD having experience in the 
building construction work of similar nature and also 
consider themselves capable of taking up the construction 
ofmajor building can obtain pre - qualification bids and 
tender schedule of the above building works from the 
office of undersigned from 27 - 12 - 2010 to 29 - 12 - 2010 
between 10 . 15 a. m . to 4 p . m . on application and payment 
of Rs. 25, 000 + VAT or can be downloaded from the 
website of the Kerala PWD upto the last date of receipt 
of tenders. Cost of tender forms should be remitted as 
demand draft in favour of Superintending Engineer, PWD 
Buildings and Local Works, Central Circle , Thrissur. The 
Electrical work of the above building shall be done 
simultaneously with approved licencies of Electrical 
Inspectorate /Registered Electrical Contractors in PWD 
under the supervision of Electrical wing of P. W . D . 
The Contractors/ Firms themselves should produce relevant 
records to prove their eligibility before the undersigned for 
obtaining the bids, the eligibility norms are as follows: 
1. Contractors/Firms should execute Government 

works of similar nature costing Rs. 198 Lakhs each 
during the last five financial years ( Annual Turn Over ). 
Contractors/ Firms should have satisfactorily 
completed a single work at least not less than 
Rs. 132 lakhs (Estimate PAC ) during the last 

3 years. 
3. Contractors/ Firms should have a financial 

capacity of producing Bank Guarantee at 10 % of 
Contract amount of the work at the time of 
executing agreement. 


4. List of Tools & Plants : 
Lorry / Tipper 

3 Nos. 
Hoist 

3 Nos. 
Cement Concrete Mixer – 3 Nos. 
Vibrator 

4 Nos. 
Pump 

3 Nos. 
Generator 

2 Nos. 
Scaffolding and Shuttering — 2500 m² 
JCB 

— 1 No. 
Copy of certificate for item Nos. 1, 2 and 4 attested by 
an Officer not below the rank of Executive Engineer should 
be submitted along with the request for obtaining the bid . 

The filled up and signed P. Q . bids along with all 
required Proforma and questionnaires and certificates ( in 
triplicate ) with E .M .D . for Rs. 50 ,000 pledged in favour of 
undersigned with executed preliminary agreement in stamp 
paper for Rs. 100 in one sealed cover (P. Q . bid cover) and 
tender schedule (price bid ) in another cover superscribing 
the name of work and the Pre- qualification bids as in the 
case may be sent by registered post / courier service so 
as to reach the office of undersigned before 4 p . m . on 
5 - 1 -2011. The department will not be responsible for any 
delay or loss in delivering by post. The tender documents 
will be issued only to the registered contractor s of PWD 
and are not transferable . If the date of receiving tender 
happens to be a public holiday, the tender will be received 
on the very next working day in the specified time. 

The P . Q . bids will be opened on 5 - 1 - 2011 at 
4 . 30 p . m . and will be submitted to Chief Engineer s 
Committee for scrutiny and finalization of 
pre - qualification panels . The cover containing tender 
schedule ( Price bid ) will be opened only after the 
finalization of P. Q . bids by Chief Engineer s Committee 
and only these of the bidders who have become 
pre- qualified for the particular work. 

The date and time of opening of price bid will be 
intimated to the P . Q . Contractors / Firm concerned in time. 
The tenders of those who have not become qualified will 
not be considered on any account. 

The tenders of the Contractors/ Firms without required 
E .M .D . of Rs. 50 ,000 pledged in the name of undersigned 
and the executed preliminary agreement in Stamp Paper 
worth Rs. 50 in cover No . I ( Technical bid ) will be 
summarily rejected . 

The condition in G .O . (P ) 84 /97 /PW & T dated 
19 - 8 - 1997 and its amendments and all other conditions 
prevailing in K .P.W .D . regarding P. Q . bids and tenders will 
remain unchanged and are equally applicable to the above 
work also . The undersigned reserves the right to reject all 
or any of the tenders on P . Q . bids without assigning any 
reasons. Price preference of 10 % of the contract amount of 
the lowest quoted contractor may be allowed to the tender 
submitted by M /s. Kerala State Construction Corporation 
Limited . All the rules in PWD regarding the tenders are 
applicable to this tender also . 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണ യ ത്തിനും പ്രവർത്തിക്കു മുള്ള 
മദ്ധ്യമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, തൃശ്ശൂർ പൊതുമരാ ഫോറങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽ 
മത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരും താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിന്നും 27 - 12 - 2010 മുതൽ 29 - 12 - 2010 വരെയുള്ള പ്രവൃത്തി 
വിധ ത്തിൽ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത് നട ത്തു ന്ന തിന് ദിവസങ്ങളിൽ 10.15 - നും 4 മണിക്കും ഇടയിൽ 25,000 രൂപ + വാറ്റ് 
പരിചയസമ്പന്നരും സാമ്പത്തികശേഷിയുള്ളവരുമായ " എ 

അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ കേരള പി. 
ക്ലാസ് കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും താഴെ 

ഡബ്ല . ഡി . 

യുടെ വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും ദർഘാസ് 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും 

സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി വരെ ഡൗൺലോഡ് 
പ്രവൃ ത്തിക്കുമുള്ള ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു 

ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില 
( ഡബിൾ കവർ സഹിതം ). ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ 

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ തൃശ്ശൂരിൽ മാറാവുന്ന 
വർക്കുകൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിന്റെ അംഗീകാരമുള്ള 

വിധം ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളോടൊപ്പം 
വർ രജിസ്റ്റേർഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ്എന്നിവരെ 
ക്കൊണ്ട് പി . ഡബ്ലു . ഡി. ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം എഞ്ചിനീയർ 

സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
മാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതാണ്. 

തീയതി 5 -1- 2011, 4 മണിവരെയാണ്. 

കേരള കൺ സ് ടക് ഷൻ കോർപ്പറേഷന് കുറഞ്ഞ 
ദർഘാസ് നമ്പർ - പി . ക്യു . 65 / 2010 - 11. 

ദർഘാ സു കൾ സമർപ്പിക്കുന്ന കരാറുകാരന്റെ ദർഘാസ് 
പവൃത്തിയുടെ പേര് നെടുങ്കണ്ടം ഉടുമ്പൻചോല തുകയിൽനിന്നും 10 % കൂടുതൽ വരെ അനുവദനീയമാണ്. 
ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക് നിക് കോളേജ് നിർമ്മാണം പൂരിപ്പിച്ച ചോദ്യാവലികളടങ്ങിയ മുൻ യോഗ്യതാ ഫോറങ്ങൾ 
(അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക്). 

(3 കോപ്പി), നിരതദ്രവ്യം, പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ് എന്നിവ 
അടങ്കൽ തുക ( സിവിൽ + ഇലക്ട്രിക്കൽ) രൂപ 330 ലക്ഷം. 

അടക്കം ആദ്യത്തെ കവറിലും പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസ് 

രണ്ടാമത്തെ കവറിലും പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച് കവറുകളിൽ 
വിവരണം - രണ്ട് നിലകളിൽ പബലിത കോൺക്രീറ്റ് 

അടക്കം ചെയ്ത് പ്രവർത്തിയുടെ പേരും മറ്റും യഥാവിധി 
- ചട്ടക്കൂടോടുകൂടിയ കെട്ടിടം. 

കവറിനു മുകളിൽ എഴുതി താഴെ ഒപ്പിട്ടി രി ക്കുന്ന 
അടിത്തറ കോൺക്രീറ്റ്/ഫൂട്ടിംഗ് കരിങ്കല്ല് 

ഉദ്യോ ഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽ ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ൾ 
വാതിൽ വേങ്ങമരം/ പി . വി. സി . 

ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 4 മണിക്കുമുമ്പായി എത്തുന്ന 
ജനൽ - അലൂമിനിയം 

വിധത്തിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ കൊറിയർ സർവ്വീസ് ആയി 

അയച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. തപാൽ തകരാറുമൂലമോ മറ്റേതെങ്കിലും 
ചുമർ ഇഷ്ടിക 

കാരണവശാലോ നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ദർഘാ 
ഫ്ളോറിംഗ് - സിറാമിക് ടൈൽ വിട്രിഫൈഡ് ടൈൽ/ സിമന്റ് 

സുകൾക്ക് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് യാതൊരുവിധമായ ഉത്തരവാദിത്വവും 
കാലാവധി 18 മാസം. 

ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
താഴെപ്പറയുന്ന യോഗ്യതകൾ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സർക്കാർ പൊതു അവധി 
രേഖകൾ ദർഘാസ് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 

നിശ്ചിത സമയം വരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
(1) കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ വാർഷിക 

- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ 
ഇടപാട് തുക 198 ലക്ഷം രൂപയിൽ കുറയാത്ത സമാനമായ 

അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കു ന്നതും അവ 
സർക്കാർ പവ്യ ത്തികൾ ചെയ്തിരിക്ക ണം . ആയതിന്റെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു . മുൻ യോഗ്യത 
ലഭ്യമായ ഏറ്റവും പുതിയ വർഷത്തിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നിർണ്ണയ ത്തിനുള്ള ദർഘാ സിനോടൊപ്പം 100 രൂപയുടെ 
( ടേൺ ഓവർ കണക്ക്) ഉള്ളടക്കം ചെയ്തി രി ക്ക ണം . മുദ്രപത്രത്തിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും 50,000 
( 2 ) അപേക്ഷകർ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് അടങ്കൽ തുക രൂപയുടെ നിര ത ദ വ്യവും ഉണ്ടാ യി രി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
132 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ഒറ്റ കരാറിൽ തൃപ്തികരമായി നിരതദവ്യം, ത്യശ്ശൂർ സെൻട്രൽ സർക്കിൾ സൂപ ണ്ടിംഗ് 
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റെടുത്ത്പൂർത്തീകരിച്ചിരി എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ നിക്ഷേപിച്ചതോ പണ യ പ്പെടു 
ക്കണം. (3) എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ10 % ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി നൽകു ത്തിയതോ ആയിരിക്കണം. മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയത്തിനുള്ള 
ന്ന തി നുള്ള സാമ്പ ത്തി ക ശേഷി ഉണ്ടാ യി രി ക്ക ണം . ദർ ഘാ സുകൾ മാത്രം ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കു ന്ന തിന് 
ഇതി നായി ഈ പവ്യ ത്തിയുടെ പേരിൽ ബാങ്ക് തരുന്ന - നിശ്ചയിച്ച അ വ സാ ന ദി വസം വൈകിട്ട് 4 . 30 - ന് 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. ( 4 ) താഴെ 

തുറക്കുന്നതും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
പറയുന്ന മെഷിനറികൾ സ്വന്തമായി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കും അംഗീകാരത്തിനും വേണ്ടി 
( എ ) ലോറി/ ടിപ്പർ 

- 3 എണ്ണം 

അയയ് ക്കു ന്ന തുമാ ണ് . ചീഫ് എഞ്ചി നീ യർ മു ൻഗ ണ ന 
( ബി) ഹോയിസ്റ്റ് 

3 എണ്ണം നിശ്ച യിച്ച് അംഗീ ക രിച്ച കരാറു കാരുടെയും സ്ഥാപ ന 
( സി) സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് 

ങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ തുറന്ന് 
മിക്സർ 

3 എണ്ണം പരിശോധിക്കുകയുള്ളു. ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ യോഗ്യത 
( ഡി ) വൈബ്രേറ്റർ 

4 എണ്ണം 

നിർണ്ണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കരാറുകാരുടെ പ്രവർത്തിക്കുള്ള 
( ഇ ) പമ്പ് 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 

3 എണ്ണം 
(എഫ്) ജനറേറ്റർ 

യോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച കരാറുകാരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 
2 എണ്ണം 

പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും 
- ( ജി ) സ്കാഫോൾഡിംഗ് ആന്റ് 

2500 ച . മീ . 

സമയവും ബന്ധപ്പെട്ടവരെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. 
-- ഷട്ടറിംഗ് 

യാതൊരു കാര ണ വും കാണിക്കാതെ ദർഘാ സു കൾ 
(എച്ച്) ജെ . സി. ബി. 

- 1 എണ്ണം 

നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
കമ നമ്പർ 1, 2, 4 എന്നിവ തെളിയിക്കു ന്ന തി നുള്ള ഓഫീസർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ 
രേഖകൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പദ വി യിൽ ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും 
കുറയാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 


TLLLL| 


No. D5 -3703/48 / 10 . 

9th November 2010 . 
Bids from Contractors/Firms for Pre - qualification -cum 
financial bids are invited for and on behalf of the Governor 
of Kerala by the superintending Engineer, Buildings and 
Local Works, Central Circle, Thrissur upto 4 p . m . on 
11 - 1 - 2011 for the work mentioned below ( double cover 
system ). 

Tender No. - P. Q . 66 /2010 -11. 

Name of work — Govt. College , Kattappana 
Construction of Boys Hostel. 

Estimate PAC (Civil + Electrical ) Rs. 202 lakhs. 
Details of work — Two storied RCC roof building . 
Foundation - RR masonry 
Superstructure — Brick work 
Doors - Anjily wood /PVC . 
Windows— Steel. 
Flooring — Ceramic tiles. 
Period of completion — 18 Months. 


‘ A ’ class Contractors/ Firms (also having joint 
venture ) registered in State PWD having experience in the 
building construction work of similar nature and also 
consider themselves capable of taking up the construction 
of major building can obtain Pre - qualification bids and 
tender schedule of the above building works from the 
office of undersigned from 1 - 1 - 2011 to 4 - 1- 2011 between 
10 . 15 a . m . to 4 p . m ., on application and payment of 
Rs. 25 ,000 + VAT or can be downloaded from the 
website of the Kerala PWD upto the last date of receipt 
of tenders. Cost of tender forms should be remitted as 
demand draft in favour of Superintending Engineer, PWD 
Buildings and Local Works, Central Circle , Thrissur. The 
Electrical work of the above building shall be done 
simultaneously with approved licencies of Electrical 
Inspectorate /Registered Electrical Contractors in PWD 
under the supervision of Electrical wing of P . W . D . 
The Contractors/Firms themselves should produce relevant 
records to prove their eligibility before the undersigned for 
obtaining the bids, the eligibility norms are as follows: 


4. List of Tools & Plants : 
Lorry / Tipper 

3 Nos. 
Hoist 

3 Nos. 
Cement Concrete Mixer 3 Nos. 
Vibrator 

4 Nos. 
Pump 

3 Nos. 
Generator 

2 Nos. 
Scaffolding and Shuttering — 2500 m² 
JCB 

– 1 No. 
Copy of certificate for item No. 1 , 2 and 4 attested by 
an Officer not below the rank of Executive Engineer should 
be submitted along with the request for obtaining the bid . 

The filled up and signed P. Q . bids along with all 
required Proforma and questionnaires and certificates 
( in triplicate ) with E . M .D . for Rs . 50 ,000 pledged in favour 
of undersigned with executed preliminary agreement in 
stamp paper for Rs. 100 in one sealed cover (P . Q . bid 
cover ) and tender schedule (price bid ) in another cover 
superscribing the name of work and the Pre - qualification 
bids as in the case may be sent by Registered Post / 
Courier Service so as to reach the office of undersigned 
before 4 p . m . on 11 - 1 - 2011 . The department will not be 
responsible for any delay or loss in delivering by post. 
The tender documents will be issued only to the 
registered contractor s of PWD and are not transferable. If 
the date of receiving tender happens to be a public 
holiday , the tender will be received on the very next 
working day in the specified time. 

The P. Q . bids will be opened on 11 - 1 - 2011 at 
4 . 30 p . m . and will be submitted to Chief Engineer s 
Committee for scrutiny and finalization of 
Pre - qualification panels . The cover containing tender 
schedule ( Price bid ) will be opened only after the 
finalization of P . Q . bids by Chief Engineer s Committee 
and only these of the bidders who have become 
pre- qualified for the particular work. 

The date and time of opening of price bid will be 
intimated to the P . Q . Contractors /Firms concerned in time. 
The tenders of those who have not become qualified will 
not be considered on any account. 

The tenders of the Contractors/Firms without required 
E .M .D . of Rs. 50 ,000 pledged in the name of undersigned 
and the executed preliminary agreement in Stamp Paper 
worth Rs. 50 in cover No. I ( Technical bid ) will be 
summarily rejected. 

The condition in G .O . (P ) 84 / 97 /PW & T dated , 
19 - 8 - 1997 and its amendments and all other conditions 
prevailing in K . P. W .D . regarding P. Q . bids and tenders will 
remain unchanged and are equally applicable to the above 
work also . The undersigned reserves the right to reject all 
or any of the tenders on P . Q . bids without assigning any 
reasons. Price preference of 10 % of the contract amount of 
the lowest quoted contractor may be allowed to the tender 
submitted by M /s . Kerala State Construction Corporation 
Limited . All the rules in PWD regarding the tenders are 
applicable to this tender also . 


1. Contractors/Firms should execute Government 

works of similar nature costing Rs. 121.50 Lakhs 
each during the last five financial years (Annual 
Turn Over ). 


Contractors/Firms should have satisfactorily 
completed a single Work at least not less than 
Rs. 81 lakhs (Estimate PAC ) during the last 
3 years. 


3. Contractors / Firms should have a financial 

capacity of producing Bank Guarantee at 10 % of 
Contract amount of the work at the time of 
executing agreement. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി മദ്ധ്യമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് - മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണ യ ത്തിനും പ്രവർത്തിക്കു മുള്ള 
എഞ്ചിനീയർ, തൃശ്ശൂർ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ഫോറങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽ 
ചെയ്തിട്ടുള്ളവരും താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പ്രവൃത്തി നിന്നും 1 - 1 - 2011 മുതൽ 4 - 1 - 2011 വരെയുള്ള പ്രവൃ ത്തി 
ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിന് പരിചയസമ്പന്നരും സാമ്പത്തിക ദിവ സങ്ങ ളിൽ 10 . 15 - നും 4 മണിക്കും ഇട യിൽ 
ശേഷിയുള്ളവരുമായ " എ ക്ലാസ് കരാറുകാർ / സ്ഥാപനങ്ങൾ - 25,000 രൂപ + വാറ്റ് അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
എന്നി വ രിൽ നിന്നും താഴെ പ റ യു ന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് കൂടാതെ കേരള പി . ഡബ്ല . ഡി .യുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ 
മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണ യ ത്തിനും പ്രവൃ ത്തിക്കുമുള്ള നിന്നും ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിവരെ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ( ഡബിൾ കവർ സഹിതം). ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കുകൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ | പ്രമാണത്തിന്റെ വില സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ 
ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിന്റെ അംഗീകാരമുള്ളവർ രജിസ്റ്റേർഡ് തൃശ്ശൂരിൽ മാറാവുന്ന വിധം ഡിമാന്റ് ഡാറ്റായി ദർഘാസ് 
ഇല ക് ടിക്ക ൽ കോൺടാ ക് ടേഴ് സ് എന്നിവ രെ ക്കൊണ്ട് പമാണങ്ങളോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർ ഘാ സ് 
പി . ഡബ്ലു . ഡി . ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം എഞ്ചിനീയർമാരുടെ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 11-1-2011, 4 മണിവരെയാണ്. 
മേൽനോട്ടത്തിൽ നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതാണ്. 

കേരള കൺസ്ടക് ഷൻ കോർപ്പറേ ഷന് കുറഞ്ഞ 
ദർഘാസ് നമ്പർ - പി . ക്യു . 66 / 2010 -11. 

ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന കരാറുകാരന്റെ ദർഘാസ് 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് കട്ടപ്പന ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ 

തുകയിൽനിന്നും 10 % കൂടുതൽ വരെ അനുവദനീയമാണ്. 

പൂരിപ്പിച്ച ചോദ്യാവലികളടങ്ങിയ മുൻ യോഗ്യതാ ഫോറങ്ങൾ 
ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മാണം. 

(3 കോപ്പി), നിരതദ്രവ്യം, പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ് എന്നിവ 
അടങ്കൽതുക : ( സിവിൽ + ഇലക്ട്രിക്കൽ) രൂപ 202 ലക്ഷം. 

അടക്കം ആദ്യത്തെ കവറിലും പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസ് 
വിവരണം - രണ്ട്നിലകളിൽ കോൺക്രീറ്റ്റൂഫ് സ്ലാബോടു രണ്ടാമത്തെ കവറിലും പ്രത്യേകം മുദവച്ച് കവറുകളിൽ 
കൂടിയ കെട്ടിടം. 

അടക്കം ചെയ്ത് പ്രവർത്തിയുടെ പേരും മറ്റും യഥാവിധി 
അടിത്ത - കരിങ്കൽ പണി 

ക വ റിനു മുകളിൽ എഴുതി താഴെ ഒപ്പിട്ടി രി ക്കുന്ന 

ഉദ്യോ ഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽ ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ൾ 
വാതിൽ ആഞ്ഞിലിമരം / പി. വി . സി. 

ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 4 മണിക്കുമുമ്പായി എത്തുന്ന 
ജനൽ സ്റ്റീൽ. 

വിധത്തിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ കൊറിയർ സർവ്വീസ് ആയി 
ചുമർ ഇഷ്ടികപ്പണി 

അയച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. തപാൽ തകരാറുമൂലമോ മറ്റേതെങ്കിലും 
ഫ്ളോറിംഗ് സിറാമിക് ടൈൽ 

കാരണവശാലോ നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ദർഘാ 

സുകൾക്ക് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് യാതൊരുവിധമായ ഉത്തരവാദിത്വവും 
കാലാവധി 18 മാസം. 

ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
താഴെപ്പറയുന്ന യോഗ്യതകൾ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള 

ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സർക്കാർ പൊതു അവധി 
രേഖകൾ ദർഘാസ് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം 

പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 

നിശ്ചിത സമയം വരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
(1) കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ വാർഷിക 

- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ 
ഇടപാട് തുക 121. 50 ലക്ഷം രൂപയിൽ കുറയാത്ത സമാനമായ 

അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭി ക്കു ന്നതും അവ 
സർക്കാർ പവ ത്തികൾ ചെയ്തിരിക്ക ണം . ആയതിന്റെ 

കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു . മുൻ യോഗ്യതാ 
ലഭ്യമായ ഏറ്റവും പുതിയ വർഷത്തിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് 

നിർണ്ണയ ത്തിനുള്ള ദർഘാ സിനോ ടൊപ്പം 100 രൂപയുടെ 
( ടേൺ ഓവർ കണക്ക്) ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത്തി രി ക്ക ണം . 

മുദ്രപത്രത്തിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും 50 , 000 
(2 ) അപേക്ഷകർ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് അടങ്കൽ തുക 

രൂപയുടെ നിര ത ദ വ്യവും ഉണ്ടാ യി രി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
81 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ഒറ്റ കരാറിൽ തൃപ്തികരമായി കഴിഞ്ഞ 

നിരതദവ്യം തൃശ്ശൂർ സെൻട്രൽ സർക്കിൾ സൂപ ണ്ടിംഗ് 
മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റെടുത്ത്പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കണം. 

- എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ നിക്ഷേപിച്ചതോ പണ യ പ്പെടു 
(3) എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ 10 % ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി നൽകുന്നതിനുള്ള 

ത്തിയതോ ആയിരിക്കണം. മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനുള്ള 
സാമ്പ ത്തി ക ശേഷി ഉണ്ടാ യി രിക്ക ണം . ഇതി നായി ഈ 

ദർ ഘാ സുകൾ മാത്രം ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കു ന്ന തിന് 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരിൽ ബാങ്ക് തരുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളടക്കം 

നിശ്ച യിച്ച അ വ സാ ന ദി വസം വൈകിട്ട് 4. 30 - ന് 
ചെയ്തിരിക്കണം. (4 ) താഴെ പറയുന്ന മെഷിനറികൾ സ്വന്ത 

തുറക്കുന്നതും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
മായി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കും അംഗീകാരത്തിനും വേണ്ടി 
( എ ) ലോറി ടിപ്പർ 

3 എണ്ണം അയയ്ക്കു ന്ന തുമാ ണ് . ചീഫ് എഞ്ചി നീ യർ മുൻഗ ണ ന 
( ബി ) ഹോയിസ്റ്റ് 

3 എണ്ണം നിശ്ച യിച്ച് അംഗീ ക രിച്ച കരാറു കാരുടെയും സ്ഥാപ ന 
( സി) സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് 

ങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ തുറന്നു 
മിക്സർ 

പരിശോധിക്കുകയുള്ളു. ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ യോഗ്യതാ 
( ഡി) വൈബ്രേറ്റർ 

നിർണ്ണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കരാറുകാരുടെ പ്രവർത്തിക്കുള്ള 
( ഇ ) പമ്പ് 

3 എണ്ണം 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 
(എഫ്) ജനറേറ്റർ 

2 എണ്ണം 

യോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച കരാറുകാരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 
- ( ജി ) സ്കാഫോൾഡിംഗ് ആന്റ് 

2500 ച . മീ . 

പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും 
ഷട്ടറിംഗ് 

സമയവും ബന്ധപ്പെട്ടവരെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. 
(എച്ച്) ജെ . സി. ബി . 

യാതൊരു കാര ണ വും കാണിക്കാതെ ദർഘാ സു കൾ 
- 1 എണ്ണം 

നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
ക്രമ നമ്പർ 1, 2 , 4 എന്നിവ തെളിയിക്കു ന്ന തിനുള്ള 

ഓഫീസർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ 
രേഖകൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പദ വി യിൽ 

ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും 
കുറയാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 

ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 


| 


|| 


3 എണ്ണം 
4 എണ്ണം 


| 


|| 


| 


14 


(3) 


TILIT| 


No. D5- 3703 /55 /10 . 

15th November 2010 . 
Bids from Contractors/Firms for Pre -qualification - cum 
Financial Bids are invited for and on behalf of the 
Governor of Kerala by the superintending Engineer, 
Buildings and Local Works , Central Circle, Thrissur upto 
4 p.m . on 18 - 1- 2011 for the work mentioned below (double 
cover system ). 

Tender No. - P . Q . 78/ 2010 - 11 . 
Name of work — SCSTDD - Construction of Staff 

Quarters at MRS, Kuttikanam , Peerumade. 
Estimate PAC (Civil + Electrical ) Rs. 227 lakhs. 
Period of completion — 18 months. 
Details of work — Single storied and double storied 

flat type building. 
Foundation - RR masonry. 
Superstructure — Brick work . 
Doors — Anjily wood. 
Windows — Anjily wood. 
Flooring Ceramic tiles. 

‘ A ’ class Contractors/ Firms (also having joint 
venture ) registered in State PWD having experience in the 
building construction work of similar nature and also 
consider themselves capable of taking up the construction 
of major building can obtain Pre - qualification bids and 
tender schedule of the above building works from the 
office of undersigned from 7 - 1 -2011 to 11 - 1- 2011 between 
10 . 15 a . m . to 4 p . m ., on application and payment of 
Rs. 25 , 000 + VAT or can be downloaded from the 
website of the Kerala PWD upto the last date of receipt 
of tenders. Cost of tender forms should be remitted as 
demand draft in favour of Superintending Engineer, PWD 
Buildings and Local Works , Central Circle, Thrissur. The 
Electrical work of the above building shall be done 
simultaneously with approved licencies of Electrical 
Inspectorate/Registered Electrical Contractors in PWD 
under the supervision of Electrical wing of P . W . D . 
The Contractors/ Firms themselves should produce relevant 
records to prove their eligibility before the undersigned for 
obtaining the bids, the eligibility norms are as follows: 
1. Contractors/Firms should execute Government 

works of similar: Nature costing Rs. 136 .50 lakhs 
each during the last five financial years (Annual Turn 

Over). 
2. Contractors/Firms should have satisfactorily 

completed a single work at least not less than 
Rs. 91 lakhs (Estimate PAC) during the last 
3 years. 


4 . List of Tools & Plants : 
Lorry / Tipper 

3 Nos. 
Hoist 

3 Nos. 
Cement Concrete Mixer 3 Nos. 
Vibrator 

4 Nos. 
Pump 

3 Nos. 
Generator 

2 Nos. 
Scaffolding and Shuttering — 2500 m² 
JCB 

- 1 No. 
Copy of certificate for item Nos. 1, 2 and 4 attested 
by an officer not below the rank of Executive Engineer 
should be submitted along with the request for obtaining 
the bid . 

The filled up and signed P . Q . bids along with all 
required proforma and questionnaires and certificates (in 
triplicate ) with E .M . D . for Rs. 50 , 000 pledged in favour of 
undersigned with executed preliminary agreement in stamp 
paper for Rs. 100 in one sealed cover ( P. Q . bid cover) and 
tender schedule (price bid ) in another cover superscribing 
the name of work and the Pre - qualification bids as in the 
case may be sent by registered post / courier services so 
as to reach the office of undersigned before 4 p . m . on 
18 - 1 -2011. The department will not be responsible for any 
delay or loss in delivering by post. The tender documents 
will be issued only to the registered contractor s of PWD 
and are not transferable . If the date of receiving tender 
happens to be a public holiday , the tender will be received 
on the very next working day in the specified time. 

The P . Q . bids will be opened on 18 - 1 - 2011 at 
4 . 30 p . m . and will be submitted to Chief Engineer s 
Committee for scrutiny and finalization of 
Pre - qualification panels . The cover containing tender 
schedule (price bid ) will be opened only after the 
finalization of P. Q . bids by Chief Engineer s Committee 
and only these of the bidders who have become 
pre-qualified for the particular work . 

The date and time of opening of price bid will be 
intimated to the P . Q . contractors/ firm concerned in time. 
The tenders of those who have not become qualified will 
not be considered on any account. 

The tenders of the contractors/ firms without required 
E .M .D . of Rs. 50 ,000 pledged in the name of undersigned 
and the executed preliminary agreement in Stamp Paper 
worth Rs. 50 in cover No. I ( Technical bid ) will be 
summarily rejected . 

The condition in G . O . (P ) 84 / 97 /PW & T dated 
19 - 8 - 1997 and its amendments and all other conditions 
prevailing in K . P. W .D . regarding P . Q . bids and tenders will 
remain unchanged and are equally applicable to the above 
work also . The undersigned reserves the right to reject all 
or any of the tenders on P . Q . bids without assigning any 
reasons. Price preference of 10 % of the contract amount of 
the lowest quoted contractor may be allowed to the tender 
submitted by M /s . Kerala State Construction Corporation 
Limited . All the rules in PWD regarding the tenders are 
applicable to this tender also . 


3. Contractors/ Firms should have a financial 

capacity of producing Bank Guarantee at 10 % of 
Contract amount of the work at the time of 
executing agreement. 
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കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് 

ക്രമ നമ്പർ 1, 2 , 4 എന്നിവ തെളിയിക്കു ന്ന തി നുള്ള 
മദ്ധ്യമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ,തൃശ്ശൂർ പൊതുമരാമത്ത് രേഖകൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പദ വി യിൽ 
വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരും താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിധ കുറയാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 
ത്തിൽ പ്രവൃത്തിഏറ്റെടുത്ത് നട ത്തു ന്ന തിന് പരിചയ 

-മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയ ത്തിനും പ്രവർത്തിക്കു മുള്ള 
സമ്പന്നരും സാമ്പത്തികശേഷിയുള്ളവരുമായ " എ ക്ലാസ് 

ഫോറങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽ 
കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും താഴെപ്പറയുന്ന 

നിന്നും 7 - 1- 2011 മുതൽ 11-1-2011 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ 10 .15 
പ്രവൃത്തിക്ക് മുൻയോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവൃത്തിക്കുമുള്ള 

മണിക്കും 4 മണിക്കും ഇടയിൽ 25,000 രൂപ + വാറ്റ് അടച്ച് 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ( ഡബിൾ കവർ സഹിതം ). 
ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കുകൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ 

അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ കേരള പി . ഡബ്ല . 
ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിന്റെ അംഗീകാരമുള്ളവർ/ രജിസ്റ്റേർഡ് 

ഡി .യുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന 
ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രാസ്റ്റേഴ്സ്എന്നിവരെക്കൊണ്ട് പി.ഡബ്ലു . ഡി. 

അവസാന തീയതി വരെ ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്ത് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം എഞ്ചിനീയർമാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ 

എടുക്കാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില 
നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതാണ്. 

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ തൃശ്ശൂരിൽ മാറാവുന്ന 

വിധം ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളോടൊപ്പം 
ദർഘാസ് നമ്പർ - പി. ക്യു . 78/2010- 11. 

സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് - SCSTDD - പീരുമേട് കുട്ടിക്കാനം തീയതി 18 - 1-2011 , 4 മണിവരെയാണ്. 
എം. ആർ. എസ്- ൽ സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് നിർമ്മാണം. 

-- കേരള കൺ സ് ടക്ഷൻ കോർപ്പറേഷന് കുറഞ്ഞ 
അടങ്കൽ തുക ( സിവിൽ + ഇലക്ട്രിക്കൽ) രൂപ 227 ലക്ഷം. ദർഘാ സു കൾ സമർപ്പിക്കുന്ന കരാറു കാ രന്റെ ദർഘാസ് 
വിവരണം - ഒറ്റനിലയിലും രണ്ട് നിലകളിലുമുള്ള ഫ്ളാറ്റ് തുകയിൽനിന്നും 10 % കൂടുതൽ വരെ അനുവദനീയമാണ്. 
ടൈപ്പ് കെട്ടിടം. 

പൂരിപ്പിച്ച ചോദ്യാവലികളടങ്ങിയ മുൻ യോഗ്യതാ ഫോറങ്ങൾ 
അടിത്തറ കരിങ്കൽ പണി 

( 3 കോപ്പി), നിരതദ്രവ്യം, പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ് എന്നിവ 

അടക്കം ആദ്യത്തെ കവറിലും പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസ് 
വാതിൽ ആഞ്ഞിലിമരം/ പി. വി. സി. 

രണ്ടാമത്തെ കവറിലും പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
ജനൽ ആഞ്ഞിലിമരം 

അടക്കം ചെയ്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും മറ്റും യഥാവിധി 
ചുമർ ഇഷ്ടികപ്പണി 

കവറിനു മുകളിൽ എഴുതി താഴെ ഒപ്പിട്ടി രി ക്കുന്ന 
ഫ്ളോറിംഗ് - സിറാമിക് ടൈൽ 

ഉദ്യോ ഗസ്ഥന്റെ ഓഫീസിൽ ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങൾ 
കാലാവധി 18 മാസം. 

ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 4 മണിക്കുമുമ്പായി എത്തുന്ന 

വിധത്തിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ കൊറിയർ സർവ്വീസ് ആയി 
താഴെപ്പറയുന്ന യോഗ്യതകൾ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള 
രേഖകൾ ദർഘാസ് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം 

അയച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. തപാൽതകരാറുമൂലമോ മറ്റേതെങ്കിലും 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 

കാരണവശാലോ നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ദർഘാ 

സുകൾക്ക് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് യാതൊരുവിധമായ ഉത്തരവാദിത്വവും 
(1) കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ വാർഷിക 

ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
ഇടപാട് തുക 136. 50 ലക്ഷം രൂപയിൽ കുറയാത്ത സമാനമായ 

ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സർക്കാർ പൊതു അവധി 
സർക്കാർ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിരിക്ക ണം . ആയതിന്റെ 
ലഭ്യമായ ഏറ്റവും പുതിയ വർഷത്തിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് 

പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
( ടേൺ ഓവർ കണക്ക്) ഉള്ളടക്കം ചെയ്തി രി ക്ക ണം . 

നിശ്ചിത സമയം വരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
( 2) അപേക്ഷകർ പ്രവൃത്തിയുടെഎസ്റ്റിമേറ്റ് അടങ്കൽ തുക ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ 
91 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ഒറ്റ കരാറിൽ തൃപ്തികരമായി കഴിഞ്ഞ -- അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കു ന്നതും അവ 
മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റെടുത്ത്പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കണം. 

കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു . മുൻ യോഗ്യത 
(3) എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ10 % ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി നൽകുന്നതിനുള്ള 

- നിർണ്ണയ ത്തിനുള്ള ദർഘാ സിനോടൊപ്പം 100 രൂപയുടെ 
സാമ്പ ത്തി ക ശേഷി ഉണ്ടാ യി രിക്ക ണം . ഇതി നായി ഈ 

മുദ്രപത്രത്തിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും 50 ,000 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരിൽ ബാങ്ക് തരുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്ഉള്ളടക്കം 

രൂ പ യുടെ നിര ത ദ വ്യവും ഉണ്ടാ യി രി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
ചെയ്തിരിക്കണം. ( 4 ) താഴെ പറയുന്ന മെഷിനറികൾ സ്വന്ത 

നിര തദവ്യം, തൃശ്ശൂർ സെൻട്രൽ സർക്കിൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
മായി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ നിക്ഷേപിച്ചതോ പണയപ്പെടു 
( എ ) ലോറി/ ടിപ്പർ 

3 എണ്ണം 

ത്തിയതോ ആയിരിക്കണം. മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയത്തിനുള്ള 
( ബി ) ഹോയിസ്റ്റ് 

3 എണ്ണം ദർ ഘാ സുകൾ മാത്രം ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കു ന്ന തിന് 
( സി ) സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് 

നിശ്ച യിച്ച അ വ സാ ന ദി വസം വൈകിട്ട് 4.30 - ന് 
മിക്സർ 

3 എണ്ണം തുറക്കുന്നതും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
( ഡി ) വൈബ്രേറ്റർ 

4 എണ്ണം കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കും അംഗീകാരത്തിനും വേണ്ടി 
( ഇ ) പമ്പ് 

3 എണ്ണം 

അയയ്ക്കു ന്ന തുമാ ണ് . ചീഫ് എഞ്ചി നീ യർ മുൻഗ ണ ന 
(എഫ്) ജനറേറ്റർ 

നിശ്ച യിച്ച് അംഗീ ക രിച്ച കരാ റു കാരുടെയും സ്ഥാപ ന 
2 എണ്ണം 

ങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ തുറന്ന് 
( ജി) സ്കാഫോൾഡിംഗ് ആന്റ് 

2500 ച . മീ . 

പരിശോധിക്കുകയുള്ളു. ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ യോഗ്യത 
ഷട്ടറിംഗ് 

നിർണ്ണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കരാറുകാരുടെ പ്രവർത്തിക്കുള്ള 
(എച്ച്) ജെ . സി. ബി . 

- 1 എണ്ണം 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 


ന 
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യോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച് കരാറുകാരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 
പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാ സു കൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും ബന്ധപ്പെട്ടവരെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. 
യാതൊരു കാര ണ വും കാണിക്കാതെ ദർ ഘാ സു കൾ 
നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
ഓഫീസർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ 
ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും 
ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 


1. Contractors/ Firms should execute Government 

works of similar nature costing Rs. 402 lakhs each 
during the last five financial years (Annual Turn Over). 
Contractors/Firms should have satisfactorily 
completed a single work at least not less than 
Rs . 268 lakhs (Estimate PAC ) during the last 
3 years . 


3 . Contractors/Firms should have a financial 

capacity of producing Bank Guarantee at 10 % of 
Contract amount of the work at the time of 
executing agreement. 


(4 ) 


No. D5 -3703 /52 / 10 . 


11th November 2010 . 


4 . List of Tools & Plants : 


| 


| 


| 


| 


| 


| 


| 


Bids from Contractors/Firms for Pre -qualification -cum 
financial bids are invited for and on behalf of the Governor 
of Kerala by the Superintending Engineer, Buildings and 
Local Works, Central Circle , Thrissur upto 4 p .m . on 
31-12 -2010 for the work mentioned below (double cover 
system ). 

Tender No. - P. Q . 80 /2010 -11. 

Name of work — Construction of Convention Centre 
in KKTM College Kodungalloor (Phase II) Construction 
of 1st floor of Auditorium and Library Block . 

Estimate PAC (Civil + Electrical ) Rs. 670 lakh . 
Details of work — Three storied RCC framed structure . 
Foundation - RCC Pile . 
Superstructure - High Density Solid Cement Concrete 

Block masonry. 
Doors — Teak wood . 
Windows — Teak wood . 
Flooring — Vetrified . 
Period of completion — 30 Months 

‘ A ’ class Contractors / Firms ( also having joint 
venture ) registered in State PWD having experience in the 
building construction work of similar nature and also 
consider themselves capable of taking up the construction 
of major building can obtain Pre - qualification bids and 
tender schedule of the above building works from the 
office of undersigned from 22 - 12 - 2010 to 24 - 12 - 2010 
between 10.15 a. m . to 4 p . m ., on application and payment 
of Rs. 25 ,000 + VAT or can be downloaded from the 
website of the Kerala PWD upto the last date of receipt 
of tenders. Cost of tender forms should be remitted as 
demand draft in favour of Superintending Engineer, PWD 
Buildings and Local Works , Central Circle , Thrissur. The 
Electrical work of the above building shall be done 
simultaneously with approved licencies of Electrical 
Inspectorate /Registered Electrical Contractors in PWD / 
Electricians in PWD under the supervision of Electrical 
wing of P .W . D . The Contractors/ Firms themselves should 
produce relevant records to prove their eligibility before 
the undersigned for obtaining the bids, the eligibility 
norms are as follows: 


Lorry / Tipper 

3 Nos . 
Hoist 

3 Nos. 
Cement Concrete Mixer 3 Nos. 
Vibrator 

4 Nos. 
Pump 

3 Nos . 
Generator 

2 Nos. 
Scaffolding and Shuttering — 3500 m² 
JCB 

– 1 No . 
Copy of certificate for item Nos. 1, 2 and 4 attested 
by an officer not below the rank of Executive Engineer 
should be submitted along with the request for obtaining 
the bid . 

The filled up and signed P. Q . bids along with all 
required Proforma and questionnaires and certificates 
( in triplicate ) with E .M .D . for Rs. 50 ,000 pledged in favour 
of undersigned with executed preliminary agreement in 
stamp paper for Rs. 100 in one sealed cover (P .Q . bid 
cover ) and tender schedule (price bid ) in another cover 
superscribing the name of work and the Pre - qualification 
bids as in the case may be sent by registered post /courier 
service so as to reach the office of undersigned before 
4 p . m . on 31 - 12 - 2010 . The department will not be 
responsible for any delay or loss in delivering by post. 
The tender documents will be issued only to the 
registered contractor s of PWD and are not transferable . If 
the date of receiving tender happens to be a public 
holiday, the tender will be received next working day in 
the specified time. 

The P . Q . bids will be opened on 31 - 12 - 2010 at 
4 . 30 p . m . and will be submitted to Chief Engineer s 
Committee for scrutiny and finalization of 
Pre - qualification panels. The cover containing tender 
schedule ( Price bid ) will be opened only after the 
finalization of P. Q . bids by Chief Engineer s Committee 
and only these of the bidders who have become 
pre- qualified for the particular work . 

The date and time of opening of price bid will be 
intimated to the P. Q . Contractors/ Firm concerned in time. 
The tenders of those who have not become qualified will 
not be considered on any account. 
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The tenders of the Contractors/Firms without required 
E . M . D . of Rs. 50 ,000 pledged in the name of undersigned 
and the executed preliminary agreement in Stamp Paper 
worth Rs. 50 in cover No. I ( Technical bid ) will be 
summarily rejected . 

The condition in G .O . ( P ) 84 /97 /PW & T dated 
19 - 8 - 1997 and its amendments and all other conditions 
prevailing in K .P.W .D . regarding P. Q . bids and tenders will 
remain unchanged and are equally applicable to the above 
work also . The undersigned reserves the right to reject all 
or any of the tenders on P. Q . bids without assigning any 
reasons. Price preference of 10 % of the contract amount of 
the lowest quoted contractor may be allowed to the tender 
submitted by M /s. Kerala State Construction Corporation 
Limited . All the rules in PWD regarding the tenders are 
applicable to this tender also . 

കേരള ഗവർണർക്കു വേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
മദ്ധ്യമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ്എഞ്ചിനീയർ, തൃശ്ശൂർ പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരും താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന 
വിധത്തിൽ പ്രവൃത്തിഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിന് പരിചയ 
സമ്പന്നരും സാമ്പത്തികശേഷിയുള്ളവരുമായ " എ ക്ലാസ് 
കരാറുകാർ/ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും താഴെപ്പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തിക്ക് മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവൃത്തിക്കുമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ( ഡബിൾ കവർ സഹിതം). 
ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കുകൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ 
ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിന്റെ അംഗീകാരമുള്ളവർ രജിസ്റ്റേർഡ് 
ഇലക്ടിക്കൽ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് പി. ഡബ്ലിയു . ഡി.യിലെ 
ഇലക്ട്രീഷൻ എന്നിവരെക്കൊണ്ട് പി .ഡബ്ലു . ഡി. ഇലക്ട്രിക്കൽ 
വിഭാഗം എഞ്ചിനീയർമാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നിർവ്വഹിക്കേണ്ട 
താണ്. താഴെപ്പറയുന്ന യോഗ്യതകൾ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള 
രേഖകൾ ദർഘാസ് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 

കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ വാർഷിക 
ഇടപാട് തുക 402 ലക്ഷം രൂപയിൽ കുറയാത്ത സമാനമായ 
സർക്കാർ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിരിക്കണം. ( 1) ആയതിന്റെ 
ലഭ്യമായ ഏറ്റവും പുതിയ വർഷത്തിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് 
( ടേൺ ഓവർ കണക്ക്) ഉള്ളടക്കം ചെയ്തി രി ക്ക ണം . 
(2 ) അപേക്ഷകർ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് അടങ്കൽ തുക 
268 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ഒറ്റ കരാറിൽ തൃപ്തികരമായി 
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റെടുത്ത് പൂർത്തീകരിച്ചിരി 
ക്കണം. (3 ) എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ10 % ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി നൽകു 
ന്നതിനുള്ള സാമ്പത്തികശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതിനായി ഈ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരിൽ ബാങ്ക് തരുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്ഉള്ളടക്കം 
ചെയ്യണം. ( 4) താഴെ പറയുന്ന മെഷിനറികൾ സ്വന്തമായി 
ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
( എ ) ലോറി/ ടിപ്പർ 

- 3 എണ്ണം 
( ബി ) ഹോയിസ്റ്റ് 

3 എണ്ണം 
( സി ) സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് 
മിക്സർ 

3 എണ്ണം 
( ഡി ) വൈബ്രേറ്റർ 

4 എണ്ണം 
( ഇ ) പമ്പ് 

3 എണ്ണം 
(എഫ്) ജനറേറ്റർ 

2 എണ്ണം 
- ( ജി ) സ്കാഫോൾഡിംഗ് ആന്റ് 

3500 ച . മീ . 
ഷട്ടറിംഗ് 
(എച്ച്) ജെ . സി . ബി . 

- 1 എണ്ണം 


ക്രമ നമ്പർ 1, 2 , 4 എന്നിവ തെളിയിക്കു ന്ന തിനുള്ള 
രേഖകൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പദ വി യിൽ 
കുറയാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യ പ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 

ദർഘാസ് നമ്പർ- - പി. ക്യു . 80 / 2010 - 11. 
- പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കെ . കെ . ടി . എം . 
കോളേജിൽ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ (രണ്ടാം ഘട്ടം) 
ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ ഒന്നാം നിലയുടേയും ലൈബറി 
ബ്ലോക്കിന്റെയും നിർമ്മാണം. 
അടങ്കൽ തുക - രൂപ 670 ലക്ഷം. 
വിവരണം - മൂന്ന് നിലകളിൽ പബലിത കോൺക്രീറ്റ് 

- ചട്ടക്കൂടോടുകൂടിയ കെട്ടിടം. 
അടിത്തറ കോൺക്രീറ്റ് പൈൽ 
വാതിൽ തേക്ക് മരം 
ജനൽ - തേക്ക് മരം 
ചുമർ - ഹൈ ഡെൻസിറ്റി സോളിഡ് സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് 

ബ്ലോക്ക് 
ഫ്ളോറിംഗ് വിട്രിഫൈഡ് ടൈൽ 
കാലാവധി 30 മാസം. 
മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണ യ ത്തിനും പ്രവർത്തിക്കു മുള്ള 
ഫോറങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽ 
നിന്നും 22 - 12 - 2010 മുതൽ 24 - 12 - 2010 വരെയുള്ള 
- ദിവസങ്ങ ളിൽ 10 . 15 - നും 4 മണിക്കും ഇട യിൽ 25, 000 
-- രൂപ + വാറ്റ് അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ 

കേരള പി . ഡബ്ലു . ഡി.യുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ദർഘാസ് 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി വരെ ഡൗൺ ലോഡ് 
ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ തൃശ്ശൂരിൽ മാറാവുന്ന 
വിധം ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി 31- 12 - 2010 , 4 മണിവരെയാണ്. 

- കേരള കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷന് കുറഞ്ഞ 
ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന കരാറു കാരന്റെ ദർഘാസ് 
തുകയിൽനിന്നും 10 % കൂടുതൽ വരെ അനുവദനീയമാണ്. 
പൂരിപ്പിച്ച ചോദ്യാവലികളടങ്ങിയ മുൻ യോഗ്യതാ ഫോറങ്ങൾ 
( 3 കോപ്പി), നിരതദ്രവ്യം, പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ് എന്നിവ 
അടക്കം ആദ്യത്തെ കവറിലും പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസ് 
രണ്ടാമത്തെ കവറിലും പ്രത്യേകം മുദ്ര വച്ച കവറുകളിൽ 
അടക്കം ചെയ്ത് പ്രവർത്തിയുടെ പേരും മറ്റും യഥാവിധി 
ക വ റിനു മുകളിൽ എഴുതി താഴെ ഒപ്പിട്ടി രി ക്കു ന്ന 
ഉദ്യോ ഗസ്ഥന്റെ ഓഫീസിൽ ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങൾ 
ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 4 മണിക്കുമുമ്പായി എത്തുന്ന 
വിധത്തിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ കൊറിയർ സർവ്വീസ് ആയി 
അയച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. തപാൽ തകരാറുമൂലമോ മറ്റേതെങ്കിലും 
കാരണവശാലോ നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ദർഘാ 
സുകൾക്ക് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് യാതൊരുവിധമായ ഉത്തരവാദിത്വവും 
ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സർക്കാർ പൊതു അവധി 
പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
നിശ്ചിത സമയം വരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ 
അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭി ക്കു ന്നതും അവ 

കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു . മുൻ യോഗ്യത് 
നിർണ്ണയ ത്തിനുള്ള ദർഘാ സിനോടൊപ്പം 100 രൂപയുടെ 
മുദ്രപത്രത്തിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും 50,000 
രൂപയുടെ നിര ത ദ്രവ്യവും ഉണ്ടാ യി രി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 


നിര തദവ്യം, തൃശ്ശൂർ സെൻട്രൽ സർക്കിൾ സൂപ ണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ നിക്ഷേ പിച്ചതോ പണ യ പ്പെടു 
ത്തിയതോ ആയിരിക്കണം. മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയത്തിനുള്ള 
ദർ ഘാ സുകൾ മാത്രം ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കു ന്ന തിന് 
നിശ്ച യിച്ച് അവ സാ ന ദി വസം വൈകിട്ട് 4. 30 - ന് 
തുറക്കുന്നതും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കും അംഗീകാരത്തിനും വേണ്ടി 
അയയ്ക്കു ന്ന തുമാ ണ് . ചീഫ് എഞ്ചി നീ യർ മുൻഗ ണ ന 
നിശ്ചയിച്ച് അംഗീ ക രിച്ച കരാറുകാരുടെയും സ്ഥാപ ന 
ങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ തുറന്ന് 
പരിശോധിക്കുകയുള്ളു. ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ യോഗ്യത 
നിർണ്ണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കരാറുകാരുടെ പ്രവർത്തിക്കുള്ള 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 

- യോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച കരാറുകാരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 
പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാ സു കൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും ബന്ധപ്പെട്ടവരെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. 
യാതൊരു കാര ണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാ സു കൾ 
നിരസിക്കു ന്നതിനുള്ള അവകാശം താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
ഓഫീസർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ 
ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും 
ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 
Office of the Superintending 
Engineer, Buildings and 
Local Works, Central Circle , 

(Sd.) 
Thrissur. 

Superintending Engineer. 


The tender documents and other particulars can be 
had from the office of the undersigned during office 
| hours from 27- 12 - 2010 till 29- 12 - 2010 upto 1 p . m . on 
application in writing and payment of cost of tender 
documents (not refundable ) either in Cash or by Money 
Order or can be downloaded from the website of Kerala 
PWD upto the last date of receipt of tenders. Cost of 
tender form should be remitted as demand draft in favour 
of Superintending Engineer, Buildings and Local Works, 
Central Circle , Thrissur. The EMD produced for each 
work should pledged in favour of Superintending 
Engineer, Buildings & Local Works, Central Circle , 
Thrissur with name of work . The tenders will be opened 
on the last date of receipt at 4 . 30 p . m . in the presence of 
available tenderers. 

Along with the tender documents , attested copies of 
registration certificate of contractors should be closed . 
If the last date of receipt of the tender is to be declared 
as holiday, tenders will be received on the next working 
day according to the schedule fixed . Preliminary 
agreement should be enclosed duly filled and signed by 
the tenderers in Stamp Paper worth Rs. 100 . Tenders not 
complying with the above conditions will not be 
accepted . All the rules in PWD regarding the tenders are 
applicable to this tender also . Department is not 
responsible for any postal delay in receiving tenders . 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി മദ്ധ്യമേഖല , സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, ( ബിൽഡിംഗ് & 
ലോക്കൽ വർക്സ്), തൃശ്ശൂർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 

പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിലെ അർഹരായ അംഗീകത 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച 
കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ കൊറിയർ സർവ്വീസ് ആയി 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ വരുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് 
ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് 
സ്വീകരിക്കുന്നത് 5 - 1- 2011, 4 മണിവരെ ആയിരിക്കും. 


TENDER NOTICE 


No . D5-3703/53/2010 . 

11th November 2010. 
Competitive tenders in sealed covers superscribing 
the name of works are invited by the Superintending 
Engineer, Buildings & Local Works , Central Circle , 
Thrissur on behalf of the Governor of Kerala from the 
registered eligible class of contractors of PWD for the 
following work through Registered Post/Courier Service . 
Tenders will be accepted upto 4 p. m . on 5 - 1 -2011. 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽത്തുകയും 


നിരതദ്രവ്യം 
രൂപ 


7 , 800 


Si. Tender Number and Name of 

EMD 
No . work with PAC 

Rs. 
1 73/2010- 11 - Supply, installation , testing 

and commissioning of LAN system with 
cables and accessories in Government 
Ayurveda College Hospital, Thrippunithura 
Rs. 3 . 10 Lakh 

- 7, 800 
2 81/2010 -11 — Supply Installation , testing and 

commissioning of Digital EPABX with cables 
and accessories in THQ Hospital, Aluva — 
Rs. 2 .90 Lakh 

7, 500 
Cost of tender documents — Rs. 700 + VAT for Sl. No. 
1 and Rs. 600 + VAT for Sl. No. 2 . 

Time of completion — 1 month . 

Class of tenderers — C and above for Sl. No. 1 and 
"D and above for Sl. No . 2 . 


73 / 2010 - 1 --തൃപ്പൂണിത്തുറ ഗവൺമെന്റ് 
ആയൂർവ്വേദ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ LAN 
സിസ്റ്റം സപ്ലെ, ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആന്റ് 

കമ്മീഷനിംഗ് - രൂപ 3.10 ലക്ഷം 
2 81/ 2010 - 11 - ആലുവ ടി . എച്ച്. ക്യു . 

ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡിജിറ്റൽ ഇ . പി. എ . ബി.എക്സ് . 
സപ്പെ, ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആന്റ്കമ്മീഷനിംഗ് - 
രൂപ 2.90 ലക്ഷം 


7 .500 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 1- ന് രൂപ 
700 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് രൂപ 600 + വാറ്റ്. 

കരാറുകാരുടെ ക്ലാസ് - കമനമ്പർ 1- ന് " സി യും 
ഉപരിയും, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് " ഡി യും ഉപരിയും. 


പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 1 മാസം. 
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ടെണ്ടർ ഫോമും ടെണ്ടർ ഷെഡളും കരാറുകാർക്ക് 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ www.keralapwd. gov.in എന്ന 
വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാ 
വുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടർ ആവശ്യമായ മറ്റ് രേഖകൾ 
സഹിതം ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കാവുന്നതുമാണ്. 
ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ നിശ്ചിത വില ബന്ധപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയർക്ക് 
മാറാവുന്നവിധം ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയി ടെണ്ടറി 
നോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വിലയായി 
ചെക്കുകളോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒടുക്കലുകളോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ടെണ്ടറുകളും ഡാറ്റും പോസ്റ്റ്അല്ലെങ്കിൽ 
അംഗീകൃത കൊറിയർവഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 


| കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരതദ്രവ്യം 
രൂപ് 


ദർ ഘാസ് ( പമാണങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും ഇ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും 27 - 12 -2010 മുതൽ 29 - 12 -2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 
1 മണി വരെ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണ 
ത്തിന്റെ വില രൊക്കമായോ മണിയോർഡറായോ അടച്ച് 
രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ കേരള 
പി . ഡബ്ല . ഡി. -യുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ദർഘാസ് 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിവരെ ഡൗൺ ലോഡ് 
ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും 
മാറാവുന്നവിധം ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയി ദർഘാസ് പ്രമാണ 
ങ്ങളോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനുവേണ്ടി അടയ്ക്കുന്ന തുക 
യാതൊരു കാരണവശാലും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം 4.30 - ന് 
സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദർഘാസ് 
തീയതി ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കു 
കയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ടി സമയത്ത് 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 

-- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളോടൊപ്പം കരാറുകാരുടെ 
രജിസ്ട്രേഷന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 

പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തിയതും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് 
ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായിരിക്കണം. പ്രിലിമിനറി 
എഗ്രിമെന്റ് 100 രൂപ മുദ്രപ്രതത്തിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ടു സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്തതും 
നേരിട്ടു സമർപ്പിക്കുന്നതുമായ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് 
എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 
Note: - The tenderer/ Authorized dealer or manufacturer 

should give site guarantee for all the installations 
for 3 years after successful completion and 
commissioning of the installation . The contractor 
has to produce a Bank Guarantee equal to 10 % 
of the contract PAC of the work at the time of 
execution of Agreement. 


. 


1 15/ 2010 -11 - തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് 1 -ാം 
വാർഡും ലേബർ റൂമും " എ തിയേറ്റർ 

കോംപ്ലക്സസിലെയും അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ - രൂപ 1,00 ,000 

2 , 500 
16/ 2010 - 11 - ടി ന്യൂ മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
കാമ്പസിലെ സ്വീവർലൈൻ, മാൻഹോൾസ്, 
വാട്ടർ സപ്ലെ സിസ്റ്റം, റൂഫ് സ്ലാബിന്റെ ടോപ്പ് 
ക്ലീനിംഗ്, ജനലുകളുടെയും വാതിലുകളുടെയും 
റിപ്പയറിംഗും നിർമ്മാണവും - രൂപ 1,00,000 2,500 
- 17 /2010 - 11 - ടി ഫോറൻസിക്ക് ഡിപ്പാർട്ടു 

മെന്റിലെ പി . ജി. റിസർച്ച് ലബോറട്ടറിയുടെ 
അത്യാവശ്യ മോഡിഫിക്കേഷൻ പണികൾ - 
രൂപ 3,00,000 

7 ,500 
4 18 / 2010 - 11- ടി ക്യാമ്പസിലെ ഹീലിംഗ് 

ഗാർഡൻ പുനരുദ്ധാരണം - രൂപ 3, 00,000 - 7,500 
- 5 19 / 2010 - 1 ടി " സി ടൈപ്പ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ 

സി1, സി2 എന്നീഎക്സ്റ്റൻഷൻ പ്രവർത്തികൾ - 
രൂപ 3,00,000 

7 , 500 
- 20/2010 -1 - ടി ക്യാമ്പസിൽ മെൻസ് ഹോസ്റ്റലിൽ 

ക്രിക്കറ്റ് നെറ്റ് നിർമ്മാണം - രൂപ 70, 000 1,750 
7 21/ 2010 - 1 - ടി ന്യൂ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 

ഓർത്തോപീഡിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ അത്യാവശ്യ 
പണികൾ - രൂപ 3,00,000 

- 7 ,500 
- 22/ 2010-11- ടി ന്യൂ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 

ഒ. പി. എച്ച്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ 302 , 312 എന്നീ 
മുറികളിലെ സിവിൽ വർക്സസ് - രൂപ 3,00,000 7,500 
- 23/2010-11- ടി ന്യൂ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
ഒ. പി. തിയറ്ററിലെയും മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെയും 
കേടുവന്ന പി . വി. സി. വാതിലുകൾ മാറ്റുന്നതിനും 
റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള പ്രവർത്തികൾ - 
രൂപ് 3, 00 , 000 

7,500 
- 24 / 2010 - 1 - ടി ന്യൂ മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
കാമ്പസിലെ ഡോർമെറ്ററി യാർഡ് പുനരു 
ദ്ധാരണം - രൂപ 73,000 

- 1, 850 
- 11 25 / 2010 - 1 - ടി "എൽ ടൈപ്പ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ 

എൽ1 മുതൽ എൽ6 വരെയുള്ളവയുടെ 
അത്യാവശ്യ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - രൂപ 3,00,000 7,500 


Office of the 
Superintending Engineer, 
Buildings & Local Works, 
Central Circle , Thrissur. 


| ( Sd.) 
Superintending 

Engineer 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി. ബി . 1/ 92. 


2010 നവംബർ 16 . 


10 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, പ്രത്യേക കെട്ടിട വിഭാഗം, തൃശ്ശൂർ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 2017 ഡിസംബർ 14 -ാം തീയതി 
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 8 - 12 -2010 മുതൽ 
വെബ്സൈറ്റിൽനിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 
ദർഘാസുകൾ 14 - 12 - 2010 വൈകുന്നേരം 4.30 - ന് ഹാജരുള്ള 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


20 


(2 ) 


( 3 ) 


850 


400 


12 26 /2010 -11- തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് 

ക്യാമ്പസിൽ എം. ബി. ബി.എസ്. സ്റ്റുഡൻസിന്റെ 

കോമൺ റൂമിന്റെ അടിയന്തിരപണികളും 
പുനരുദ്ധാരണവും രൂപ 3,00, 000 

7 , 500 
13 27/ 2010- 11- ടി ക്യാമ്പസിലെ പി. ഡബ്നു . ഡി . 

സെക്ഷൻ ആഫീസിലെ അത്യാവശ്യ അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ - രൂപ 71, 000 

1,800 
14 28/ 2010 - 1 - ടി ക്യാമ്പസിലെ ലക്ചറർ ഹാളിന്റെ 
മുൻവശത്ത് ഇന്റർ ലോക്കിംഗ് ടെൽസ് 
വിരിക്കൽ - രൂപ 3,00 , 000 

7 ,500 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - ക്രമനമ്പർ 1, 2, 6, 10 , 13 
ഇവയ്ക്ക് രൂപ 400 + വാറ്റ്, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് രൂപ 600 + വാറ്റ്. 

നിർമ്മാണ കാലാവധി 3 മാസം. 


400 


400 


1, 150 


കരാറുകാർക്ക് വേണ്ട യോഗ്യത - ക്ലാസ് " ഡി യും 
അതിനുമുകളിലും. 

കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർ ഘാസുകളെ 
സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും 
ബാ ധ ക മാ യി രിക്കും. കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ ഈ 
ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് 
അറിയാവുന്നതാണ്. 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
പ്രത്യേക കെട്ടിട ഉപവിഭാഗം, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
തൃശ്ശൂർ-1. 

എഞ്ചിനീയർ. 


400 


400 


( 2) 
5 പൊന്നാനി ടി . ബി . ക്ലിനിക്കിൽ പമ്പിനും 

സ്റ്റാന്റ് ബൈ 1 എച്ച്. പി . ഓപ്പൺ വെൽ 
സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പിനും യു . ജി . 
കേബിൾ കണക്ഷൻ നൽകൽ - രൂപ 32,397 
നിലമ്പൂരിലെ എം . ആർ. എസ്. മഞ്ചേരിയുടെ 
ഹോസ്റ്റലിലെ പഴയ ബ്ലോക്കിലെ (രണ്ടാം 
ബ്ലോക്ക്- ഒന്നാംനില ) അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ - രൂപ 14 ,907 
നിലമ്പൂരിലെ എം . ആർ. എസ്. മഞ്ചേരിയുടെ 
സ്കൂൾ ബ്ലോക്കിലെ ( ഒന്നാംനില - ഒന്നാം 

ബ്ലോക്ക് ) വൈദ്യുത സംവിധാനങ്ങളുടെ 
അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ -രൂപ 14, 947 
8 മല പ്പുറം എം . എ സ് . പി . ക്യാമ്പില 
കിച്ചണിലേയും ഡൈനിംഗ് ഹാളിലേയും 
വൈദ്യുത സംവിധാനങ്ങളുടെപുതുക്കൽ 
രൂപ 14,983 
മലപ്പുറം എം . എസ്. പി. ക്യാമ്പിലെ ബറ്റാലിയൻ 
ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസിലെ വൈദ്യുത 
സം വി ധാ ന ങ്ങ ളു ടെ പു തു ക്ക ൽ 

രൂപ 45 , 591 
- 10 മലപ്പുറം സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ കളക്ടറേറ്റിൽ 

10 KVA ഡി. ജി . സൈറ്റിന് എർത്തിംഗ് 
നൽകൽ - രൂപ 14,998 
കോട്ട ക്ക ൽ ഗ മ ൺ മെ ന്റ് ആ യുർ വേദ 
മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഓഫീസിലെയും 
വാർഡ് ബ്ലോക്കിലേയും വൈദ്യുത സംവിധാന 
ങ്ങളുടെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 

രൂപ് 14 ,994 
12 കോട്ടക്കലിലെ പി. ഡബ്ല . ഡി. റസ്റ്റ്ഹൗസിലെ 

VIP റൂമിലെ കേടുവന്ന വാട്ടർ ഹീറ്റർ മാറ്റി 
സ്ഥാപിക്കൽ - രൂപ 8, 906 
- തിരൂരിലെ പി. ഡബ്ല . ഡി . റസ്റ്റ് ഹൗസിലെ 

കേടുവന്ന സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിന്റെയും വൈദ്യുത 
സംവിധാനങ്ങളുടെയും അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ രൂപ് 14 ,897 
തിരൂരിലെ പി . ഡബ്ല . ഡി . റസ്റ്റ് ഹൗസിലെ 
VIP റൂമിലെ കേടുവന്ന വാട്ടർ ഹീറ്റർ മാറ്റി 
സ്ഥാപിക്കലും വൈദ്യുതി സംവിധാനങ്ങളുടെ 

അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികളും രൂപ് 14,680 
15 മഞ്ചേരി ജില്ലാ കോടതിയിൽ ഇൻവെർട്ടർ 

യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സംവിധാനങ്ങൾ 

ഒരുക്കൽ - രൂപ 13 ,377 
16 മഞ്ചേരിയിലെ ജെ . എഫ്. സി . എം . - ലും 

എം . എ . സി . റ്റി . യിലും ഇൻവെർട്ടർ 
യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സംവിധാനങ്ങൾ 

ഒരുക്കൽ - രൂപ 14,995 
17 കേരളാദീശ്വരപുരം ഐ . ടി . സി. ( SCDD ) - ൽ 

പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച് വാച്ച്മാൻ കേബിന്റെയും 
കമ്പ്യൂട്ടർ കേബിന്റെയും വൈദ്യുതീകരണം - 

രൂപ് 15, 969 
18 മല പ്പുറം സിവിൽ സ്റ്റേഷ നിൽ ജില്ലാ 

കളക്ടറേറ്റിൽ 10 KVA ഡി . ജി . സൈറ്റിന് 
വേണ്ടിയുള്ള അഡീഷണൽ ഇലക്ട്രിഫി 
ക്കേഷൻ നൽകൽ -രൂപ 14 ,969 
മല പ്പുറം സിവിൽ സ്റ്റേഷ നിൽ ജില്ലാ 
കളക്ടറേറ്റിൽ നിലവിലുള്ള 10 KVA 
ഡി . ജി . സെറ്റ് പുതിയ സ്ഥല ത്തേക്ക് 
മാറ്റി വയ്ക്കൽ - രൂപ 14 ,977 
നിലമ്പൂരിലെ മഞ്ചേരി എം . ആർ. എസ്. സ്കൂൾ 
ബ്ലോക്കിലെ (താഴെ നില -ഒന്നാം ബ്ലോക്ക്) 
അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ -- രൂപ 14 ,944 


250 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
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400 


14 


[ നമ്പർ 02/ 2010 -11) 
നമ്പർ ഇ .എൽ. ടി.എൻ./02/2010 - 11. - 2010 നവംബർ 15 . 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വൈദ്യുതി വിഭാഗം, 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, മലപ്പുറം താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 
കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത " സി 
ക്ലാസ്സും അതി നു മു ക ളി ലുമുള്ള ഇല ക്ടിക്കൽ കരാറു 
കാരിൽനിന്നും 15 - 12 - 2010 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ മത്സര 
സ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 4.30 - ന് ഹാജരുള്ള 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


400 


350 


400 


കമ 
നമ്പർ 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരതദ്രവ്യം 
രൂപ് 


( 2 ) 


400 


200 


400 


19 


മലപ്പുറം സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ പോസ്റ്റ് 
ഓഫീസിലെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
രൂപ 7,903 
മലപ്പുറം ഫയർ ആന്റ് റെസ്ക് സ്റ്റേഷനിൽ 
നമ്പർ A2 സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ വൈദ്യുത 
സംവിധാനങ്ങൾ പുതുക്കൽ - രൂപ 14 ,998 
മലപ്പുറം എം . എസ്. പി . ക്യാമ്പ് ഹോസ്പിറ്റ 
ലിലെ വൈദ്യുത സംവി ധാ ന ങ്ങ ളു ടെ 
അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - രൂപ 14 ,998 
പൊന്നാനി ലീഗൽ മെട്രോളജി ഓഫീസിലെ 
പുനർ വൈദ്യുതീകരണം- രൂപ 40,000 


400 


3 


400 


400 


20 


1, 000 


400 


(1) 


( 2) 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില -രൂപ 300 + വി . നി. 
കാലാവധി 7 ദിവസം. 


400 


21 തിരൂരിലെ സബ് ട്രഷറിയിൽ പുതുതായി 

നിർ മ്മിച്ച് കെ ബി നു മുക ളിൽ ക മ്പട്ടർ 

നോഡുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ -രൂപ 14 ,933 
22 കാടാ മ്പു ഴ യിൽ പുതു തായി നിർമ്മിച്ച 

കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ സബ്മേഴ്സിബിൾ 

പമ്പ് സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ - രൂപ 49, 000 
23 തിരൂർ താലൂക്ക് ഓഫീസിലെ വൈദ്യുത 

സംവിധാനങ്ങളുടെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റ 

പണികൾ - രൂപ 14,992 
24 മലപ്പുറം സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ ജില്ലാ 

സൈനിക് വെൽഫെയർ ഓഫീസില 
പുതുതായി നിർമ്മിച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ റൂമിന്റെ 
വൈദ്യുതീകരണം - രൂപ് 14, 991 


ദർ ഘാ സു ക ളിൽ പങ്കെ ടു ക്കാൻ യോഗ്യ ത യുള്ള 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും 15 - 12 - 2010 , 1 മണി വരെ ദർഘാസ് 
പ്രമാണങ്ങൾക്കുള്ള അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
സംബന്ധമായ മറ്റെല്ലാ വിവരങ്ങളും ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
അറിയാവുന്നതാണ്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ മറ്റെല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


1,250 


400 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

(ഒപ്പ്) 
വൈദ്യുതി വിഭാഗം, സിവിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
സ്റ്റേഷൻ, മലപ്പുറം. 

എഞ്ചിനീയർ. 


400 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


- [ നമ്പർ 35 / 2010 ]) 


നമ്പർ ഡി . സി . 13 / 190 / 2010 . 


2010 നവംബർ 18 . 


- ( 5 ) 


550 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും വിഭാഗം, കോഴിക്കോട് താഴെ പറയുന്ന 
പാലങ്ങളുടെ ചുങ്കം പിരിക്കുന്നതിന് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീക ത കരാറുകാരിൽനിന്നും ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
കമ ചുങ്കം പിരിക്കേണ്ട പാലങ്ങളുടെ 

അടങ്കൽ തുക നിരതദ്രവ്യം ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ 
നമ്പർ പേര് 

രൂപ് രൂപ് 

വില 

രൂപ് 
(3 ) 

കോഴിക്കോട് ജില്ല 
നെല്യാടിക്കടവ് പാലം 

2 ,40, 170 6,050 

500 + വാറ്റ് 
എരഞ്ഞിക്കൽ പാലം 

11, 92 ,000 29, 800 

1,800 + വാറ്റ് 
എടവഴിക്കടവ് 

1, 12 , 000 2 ,800 

400 + വാറ്റ് 
അട്ടക്കുണ്ട്പാലം 

21,900 

300 + വാറ്റ് 
കുറുങ്ങോട്ട്ക്കടവ് പാലം 

86,000 2 , 150 

400 + വാറ്റ് 
അഗസ്ത്യൻ മൂഴി പാലം 

1, 43,500 3, 600 

400 + വാറ്റ് 
നെല്ലാംകണ്ടി പാലം 

21, 378 

550 

300 + വാറ്റ് 
തമ്പലമണ്ണ് പാലം 

40,000 1,000 

300 + വാറ്റ് 
പാലക്കാട് ജില്ല 
ചുള്ളിമട പാലം 

16 ,73, 000 41,850 

2,600 + വാറ്റ് 
കാളികാവ് പാലം 

2 ,59, 300 6, 500 

600 + വാറ്റ് 
ചിറ്റപുരം പാലം 

1, 48 ,000 3,700 

400 + വാറ്റ് 
മുക്കണ്ണൻകടവ് പാലം 

80,000 2, 000 

400 + വാറ്റ് 
ഹെർബർട്ട് പാലം 

5, 91, 000 14 , 800 

1, 200 + വാറ്റ് 
കാസർഗോഡ് ജില്ല 
പാറക്കടവ് പാലം 

10 ,200 

300 

300 + വാറ്റ് 
ചെറുപുഴ പാലം 

2 ,20, 400 5, 550 

500 + വാറ്റ് 
കൊട്ടോടി പാലം 

10 , 000 

250 

300 + വാറ്റ് 
അരയക്കടവ് പാലം 

8 ,000 200 

300 + വാറ്റ് 
മുക്കട്ട പാലം 

10 ,000 

250 

300 + വാറ്റ് 
നരമ്പാടി പാലം 

1,29, 000 3 ,250 

400 + വാറ്റ് 
പള്ളംക്കോട് പാലം 

2 ,71, 500 6, 800 

500 + വാറ്റ് 


Gaz , No. 49 /2010 /DTP (PWD ). 


(2 ) 


( 3 ) 


20, 000 


500 


2 ,000 


- 50 


എൽക്കാന പാലം 
കല്ലിങ്കെ പാലം 
അങ്ങാടി മോഗർ പാലം 
മാതൂർ പാലം 
എരഞ്ഞിപ്പുഴ പാലം 


15 , 000 


400 


300 + വാറ്റ് 
300 + വാറ്റ് 
300 + വാറ്റ് 
300 + വാറ്റ് 
400 + വാറ്റ് 


49, 000 


1, 250 


1, 00, 000 


2,500 


മലപ്പുറം ജില്ല 


അമരാമ്പലം പാലം 


8 ,08,500 


20,250 


5,59,500 


14 , 000 


5, 60 , 500 


14, 050 


2 ,78,500 


7 , 000 


95,200 


2 , 400 


11,87 , 000 


29,700 


3,35,600 


8, 400 


2 ,77,600 


7 ,000 


2 , 84, 000 


7 , 100 


ഇട്ടിരിക്കടവ് പാലം 
എടശ്ശേരിക്കടവ് പാലം 
അമ്പലക്കടവ് പാലം 
കരുവാരക്കുണ്ട്പാലം 
കടുങ്ങല്ലൂർ പാലം 
ചിറ്റത്തുപ്പാറ പാലം 
സായിൽക്കടവ് പാലം 
പാണക്കാട് പാലം 
കരിമ്പുഴ പാലം 
കുതിരപ്പുഴ പാലം 
ഒലിപ്രംകടവ് പാലം 
പനപ്പുഴക്കടവ് പാലം 
കടലുണ്ടിക്കടവ് പാലം 
കുണ്ടൻക്കടവ് പാലം 
കുഴിപ്പുറം പാലം 
കാവിൽ മുമ്പിൽക്കടവ് പാലം 


1,500 + വാറ്റ് 
1,200 + വാറ്റ് 
1, 200 + വാറ്റ് 
600 + വാറ്റ് 
400 + വാറ്റ് 
1,800 + വാറ്റ് 
700 + വാറ്റ് 
600 + വാറ്റ് 
600 + വാറ്റ് 
1, 500 + വാറ്റ് 
400 + വാറ്റ് 
1,500+ വാറ്റ് 
1,600+ വാറ്റ് 
2,700 + വാറ്റ് 
900 + വാറ്റ് 
600 + വാറ്റ് 
1,200 + വാറ്റ് 


7 ,25, 000 


18 , 150 


1, 01,500 


2 ,550 


9 ,36, 000 


23 , 400 


10 , 07 ,000 


25 ,200 


17 , 39 , 600 


43, 500 


4 ,08, 500 


10 , 250 


2 ,78,000 


6,950 


5 ,54, 500 


13 , 900 


വയനാട് ജില്ല 


കൂടാൽക്കടവ് പാലം 


40 ,500 


1,050 


300 + വാറ്റ് 


കണ്ണൂർ ജില്ല 


6 ,000 


150 


97,000 


2 , 450 


4, 46 , 500 


11,200 


68,500 


1,750 


50,500 


1, 300 


10, 000 


250 


വെള്ളിക്കിൽ പാലം 
കാരാതളിച്ചലം പാലം 
മാമ്മക്കുന്ന് പാലം 
മുണ്ടേരിക്കടവ് പാലം 
ചെമ്പല്ലിക്കുണ്ട് പാലം 
ആയിരം തെങ്ങ് പാലം 
മുട്ടം പാലക്കോട് പാലം 
കൊരളായി പാലം 
പാവത്തൂർകടവ് പാലം 
പനപ്പുഴ പാലം 
എരപ്പു കടവ് പാലം 
കുണ്ടേരി പാലം 


50, 000 


1,250 


6, 000 


150 


300 + വാറ്റ് 
400 + വാറ്റ് 
900 + വാറ്റ് 
400 + വാറ്റ് 
400 + വാറ്റ് 
300 + വാറ്റ് 
300 + വാറ്റ് 
300 + വാറ്റ് 
300 + വാറ്റ് 
300 + വാറ്റ് 
400 + വാറ്റ് 
300 + വാറ്റ് 
300 + വാറ്റ് 
300 + വാറ്റ് 
900 + വാറ്റ് 


42 ,000 


1,050 


6 ,500 


200 


1, 40 ,000 


3, 500 


4 , 000 


100 


പാറപം പാലം 


20,500 


550 


അയിത്താര പാലം 


50, 000 


1,250 


മാലപട്ടം മുനമ്പ് കടവ് പാലം 


4 ,08, 000 


10 ,200 


ചുങ്കം പിരിവിന്റെ കാലാവധി - 1-4 - 2011 മുതൽ 31-3 - 2012 വരെ. 
കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത " സി ക്ലാസ്സും അതിന് മുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ 25,000 രൂപയ്ക്കുള്ള സോൾവൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. 

ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 26 വരെ 13 - 12 -2010 മുതൽ 15 - 12 -2010 
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ, ക്രമനമ്പർ 27 മുതൽ 58 വരെ 17- 12 -2010 മുതൽ 20 - 12 - 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 26 വരെ 20 - 12 - 2010 വൈകുന്നേരം 
4 മണിവരെ, ക്രമനമ്പർ 27 മുതൽ 58 വരെ 24 -12 - 2010 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd. gov.in - ൽ ഹോം പേജിൽ 
“Latest Tenders - Read More എന്ന ലിങ്കിൽ ലഭ്യമാണ്. പരസ്യപ്പെടുത്തിയത് കരാറുകാർക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് 
എടുക്കാവുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടർ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

- ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില ബന്ധപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറാവുന്ന വിധം ദേശസാൽകൃത ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി ടെണ്ടറിനൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടറുകളും ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റുകളും പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത കൊറിയർ വഴി മാത്രമേ 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. കരാറുകാർ അവരവരുടെ നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ടെണ്ടറിനൊപ്പം അടക്കം 
ചെയ്യണം. 

- ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ 
ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 


സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, (ഉത്തരമേഖല ) 
നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും വിഭാഗം, 
കോഴിക്കോട്. 


( ഒപ്പ്) 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


കമ 


നിരത 


നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 

(2) 


ദ്രവ്യം 
രൂപ് 


- ( 3) 


നമ്പർ ഡി. ബി.1- ടി.എൻ. 10 /2010 -11. 2010 നവംബർ 19. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ 14- 12 - 2010 മുതൽ www. keralapwd. gov.in എന്ന 
വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 
ഫോറത്തിന്റെ നികുതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വില കോഴിക്കോട് 
ബിൽഡിംഗ് സർക്കിളിനു കീഴിലുള്ളഏതെങ്കിലും ഡിവിഷൻ 
ഓഫീസുകളിൽ പണം അടച്ച രസീതോ ഏതെങ്കിലും 
ദേശസാത്കൃതബാങ്കിൽ നിന്നും എടുത്ത സൂപണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ്, കെട്ടിടങ്ങളും 
തദ്ദേശപ്രവൃത്തികളും, ഉത്തരമേഖല , കോഴിക്കോട്എന്ന പേരിൽ 
മാറാവുന്ന വിധത്തിൽ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റോ ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വിലയായി 
ചെക്കുകളോ മറേറതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒടുക്കലുകളോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ആവശ്യമായ തുകയ്ക്കുള്ളനിരതദ്രവ്യം 
അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
പേരിൽ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്ത് ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കണം. 
ഇതോടൊപ്പം കരാറുകാരന്റെ ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെ 
ടുത്തിയ പകർപ്പും പാൻ കാർഡിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ 
പകർപ്പും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന 
തീയതികളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്മുഖേന 
ഈ ഓഫീസിൽ ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ 
ഓഫീസിൽ ദർഘാസുകൾ നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ 
വകുപ്പിലുള്ള കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദി 
ആയിരിക്കുന്നതല്ല. 


1 58 / 2010 - 11/ എസ്. ഇ . എൻ. സി . - കോഴിക്കോട് 

ജില്ലയിൽ കിഴക്കോത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 
ആവിലോറയിൽ സബ് സെന്ററിന് കെട്ടിടം 
നിർമ്മിക്കൽ-(2010 SOR ) --രൂപ 14,00,000 35,000 
59 / 2010 - 11 /എസ് . ഇ . എൻ. സി. - ടി മടവൂർ 
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വെള്ളാടുമ്മലിൽ സബ് 
സെന്ററിന് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കൽ-(2010 SOR ) 
രൂപ 14 ,00,000 

35 , 000 
- 60 / 2010 - 11/ എസ്. ഇ . എൻ. സി . - അസ്സറ്റ് 

മെയിന്റനൻസ്പഫണ്ട്- വി . കെ . കെ . എം . കോളേജ്, 
കണ്ണൂർ (റിപ്പയർ വർക്ക്)- ( 2010 SOR ) 
രൂപ് 26,33,744 

- 50,000 
61/2010 - 11/എസ്. ഇ . എൻ. സി. - കോഴിക്കോട് 
ജില്ലയിൽ കൊടുവള്ളിയിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി 
ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ 
ക്വാർട്ടേഴ്സ് നിർമ്മാണം - (2010 SOR) 
രൂപ് 28,00,000 

50,000 
62 / 2010 - 11/എസ്. ഇ . എൻ. സി . കാസറഗോഡ് 
ജില്ലയിൽമഞ്ചേശ്വരത്ത് ജി. പി . എം . കോളേജിന്റെ 
പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച ലൈബറിയ്ക്ക് സം 
ഓ ഡിറ്റോറി യ ത്തി നും വേ ണ്ടി യു ള്ള 
ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രവൃത്തി- രൂപ 4.81 ലക്ഷം. 12,050 


2 


( 1) 


(2 ) 


- 3 , 100 


6 63 / 2010 - 11 /എസ്. ഇ . എൻ. സി . - കോഴിക്കോട് 

ജില്ലയിൽ കോടഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് കോളേജിന്റെ 
സെമിനാർ ഹാളിൽ പബ്ലിക് അഡസ്സ് 
സിസം വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കുന്ന 
പ്രവൃത്തി- രൂപ 1, 22,327 
64 / 2010 -11 /എസ്. ഇ . എൻ. സി . - കോഴിക്കോട് 
മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ടെലിമെഡിസിൻ 
ലക്ചർ ഹാളിൽ ഓഡിയോ സിം 
വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി - 
രൂപ 2,95, 338 
- 65/ 2010 - 11/എസ് . ഇ . എൻ. സി . - ടി ടി മൾട്ടി 
മീഡിയ പാജക്ടറും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും 
വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി 

രൂപ് 2, 88,600 
- 9 66 / 2010 - 11/എസ്. ഇ . എൻ. സി . - കോഴിക്കോട് 

വിജിലൻസ്ആന്റ്ആന്റി കറപ്ഷൻബ്യൂറോയിൽ 
എൽ. എ . എൻ. സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി 
രൂപ് 1,93, 390 


സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിലെ 
ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവർത്തികൾക്കുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും 
പൊതുവിൽ ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ 
പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ദർഘാസ് 
ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമാണ്. 
ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ടെണ്ടർ ഡൗൺലോഡ് 
ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കുന്ന കരാറുകാർ ലൈസൻസിന്റെ പകർപ്പിനു 
പകരം മേൽ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ 
മുൻപരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പി . ഡബ്ലു . ഡി. ഇലക്ട്രോണിക്സസ് 
വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


7 ,400 


7 ,250 


സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, കെട്ടിടങ്ങളുംതദ്ദേശ 
പ്രവർത്തികളും, ഉത്തരമേഖല , 
കോഴിക്കോട്- 673 001. 


( ഒപ്പ്) 
സൂപ്രണ്ടിംഗ്എഞ്ചിനീയർ. 


4 ,850 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി4- ടി .എൻ.12 / 2010 - 11 . 

2010 നവംബർ 16 . 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, പ്രത്യേക കെട്ടിട ഉപവിഭാഗം, കോഴിക്കോട്- 1 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 14 -12- 2010 - ന് വൈകുന്നേരം 
4 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
അന്നേദിവസം 4.30- ന് തുറക്കുന്നതാണ്. 
കമ 

പ്രവർത്തിയുടെ പേരും നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ അടങ്കൽ തുകയും 

രൂപ് 


N 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 1- നും 
2 - നും രൂപ 2,100 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് രൂപ 4,000 + വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 4 - ന് രൂപ 4 ,200 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 5 - ന് രൂപ 
700 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 6 - ന് രൂപ 200 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 
7 - നും 8 - നും രൂപ 400 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 9 - ന് 
രൂപ 300 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 7 -1- 2011 വൈകുന്നേരം 4 മണി. 

പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 
3 വരെ 4 മാസം, കമനമ്പർ 4 - ന് 12 മാസം, കമനമ്പർ 
5 - ന് 3 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 1 മാസം. 

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത ക്രമനമ്പർ 1- നും 2- നും “ സി 
ക്ലാസ്സ്, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് " ബി ക്ലാസ്സ്. 

പ്രവൃത്തിയുടെ ദർഘാസുകൾ അവ സ്വീകരിക്കുന്ന 
ദിവസം 4.30 മണിക്ക് സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ഈ പ്രവൃത്തികൾ എല്ലാം തന്നെ സമയ ബന്ധിതമായി 
കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതിനാൽ അതിനുള്ള 
സജ്ജീകരണങ്ങളും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും മറ്റ് തയ്യാറെടു 
പ്പുകളും ഉള്ള കരാറുകാർ മാത്രം പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. 
പ്രവൃത്തിയുടെ ബില്ലുകൾ കിട്ടാനുള്ള കാലതാമസം മൂലം 
പ്രവൃത്തി താമസിപ്പിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല . പ്രവൃത്തി 
തീർക്കാനുള്ള കാലാവധി, ഫോറം 83 - ലെ നിബന്ധനകൾ 
എന്നിവയെല്ലാം പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. 

സിവിൽ - ഇലക്ടിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഒന്നിച്ച് 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ 
ജോലികൾ അതിന്റെ അടങ്കൽ അനുസരിച്ച് കേരള 
പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം 
അർഹതയുള്ള ഇലക് ടിക്ക ൽ കരാറുകാരൻ മുഖേന 
നടത്തപ്പെടേണ്ടതാണ്. പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിൽ നിലവിൽ 
അംഗീകാരമുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ കരാറുകാരനെക്കൊണ്ട് 
പ്രസ്തുത ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തു കൊള്ളാമെന്ന 
സത്യവാങ്മൂലം ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ കൂടെ കരാറുകാരൻ 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിനോട് 
അനുബന്ധിച്ചുള്ള നഴ്സിംഗ് കോളേജിലെ 
അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ- കോൺഫറൻസ് 
ഹാളിന്റെയും ഡയിനേജിന്റെയും റിപ്പയർ 
പ്രവൃത്തികൾ രൂപ് 60,603 

1,550 
- ടി ടി സി - 5 ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ പുനരുദ്ധാരണ 

പ്രവൃത്തികളും മറ്റനുബന്ധ ജോലികളും 
രൂപ 1,48, 161 

- 3,750 
ടി ടി എ ജി ബ്ലോക്കിലെ ഇ . പി . എ . ബി . 
എക് സ്. റൂമിന്റെയും അലൂ മിനി ഓഫീസ് 
റൂമിന്റെയും അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 
രൂപ 66,558 

1,700 
കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് 
സെന്ററിലെ വിവിധ കെട്ടിടങ്ങളിലെ അടിയന്തിര 
റിപ്പയർ പ്രവൃത്തികളും മറ്റ് അനു ബന്ധ 
ജോലികളും - രൂപ 97 ,000 

2 , 450 
ടി ടി ബി - 3 ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ മേൽക്കൂര 
യുടെയും ടോയ്ലറ്റിന്റെയും പുനരുദ്ധാരണ 
പ്രവൃത്തികളും മറ്റനുബന്ധ ജോലികളും 
രൂപ 91, 600 

- 2, 300 
കോഴിക്കോട് ഗവ . എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 
2010 - 11 - ലെ വർഷാന്ത് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 

വൈറ്റ് വാഷിംഗ്, പെയിന്റിംഗ് മുതലായവ - 
രൂപ് 1,75,000 

- 4, 400 
ടി ടി കോളേജിൽ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്സ് റൂറൂമിൽ 
ഫ്ളാറ്റ്ഫോം നിർമ്മിക്കൽ - രൂപ 63, 180 

1, 600 


25 


(2 ) 


( 3 ) 


- ( 3) 


കോഴിക്കോട് പി. ഡബ്ലു . ഡി . കോംപ്ലക്സിലെ 

പെഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ്സ് സെക്ഷൻ നമ്പർ 
3 - ലെ അടി യ ന്തിര അറ്റകുറ്റ പ ണികൾ 
രൂപ 60, 603 


400 


1,550 


400 


400 


400 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - രൂപ 400 + വി . നി . 

പവ്യ ത്തി തീർക്കേണ്ട സമയം ക മ ന മ്പർ 6 - ന് 
2011 മാർച്ച് 31 വരെ, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 1 മാസം. 

ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് സ . ഉ. (ആർ. ടി.) 1245 /2010 / പൊ .മ. വ . 
തീയതി 2 - 8 - 2010 അ നു സ രിച്ച് ഈ പ്രവർത്തി ക ളുടെ 
ദർ ഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിന്റെ 
www.kerala .pwd. gov.in എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ Home 
പേജിൽ Latest Tenders-Read more എന്ന ലിങ്കിൽ ലഭ്യമാണ്. 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 
വരെ പ്രമാണങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് 
ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ബന്ധപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയർക്ക് 
ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകളുടെ കോഴിക്കോട് മാറാവുന്നവിധം 
ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി ടെണ്ടറിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ 
സഹിതം സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഡ് പോസ്റ്റ്/ അംഗീകൃത 
കൊറിയർ മുഖാന്തിരം ഈ ആഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
കരാറുകാർ അവ ര വരുടെ നില വിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ടെണ്ടറിനൊപ്പം അടക്കംചെയ്യണം. 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് 
നില വിലുള്ള എല്ലാ നിബ ന്ധ നകളും ഇതിനും ബാധ ക 
മായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
പ്രത്യേക കെട്ടിട ഉപവിഭാഗം, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
കോഴിക്കോട്. 

എഞ്ചിനീയർ. 


10 


11 


- കണ്ണൂർ ലേബർ കോടതിയിൽ ഇൻവർട്ടറിനു 

വേണ്ടിയുള്ള വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തി 
(പുനർ ദർഘാസ്) രൂപ 15 , 000 
കണ്ണൂർ കൺസ മർ കോടതിയിൽ ടി 
(പുനർ ദർഘാസ്) - രൂപ 15, 000 
കണ്ണൂർ ഫാമിലി കോട തി യിൽ ടി 
(പുനർ ദർഘാസ്) - രൂപ 15,000 
കണ്ണൂർ മുൻസിഫ് കോടതി യിൽ ടി 
(പുനർ ദർഘാസ്) രൂപ 15 ,000 
മാങ്ങാട്ടു പറമ്പ് കെ . എ . പി . ക്യാമ്പ് 
ഗ്യാരേജ് കെട്ടിടം വൈദ്യുതീകരണം 
(പുനർ ദർഘാസ്) -രൂപ 23,600 

600 
മാങ്ങാട്ടു പറമ്പ് കെ . എ . പി . ക്യാമ്പ് 
ബാന്റ് പ്രാക്ടീസ് റൂം വൈദ്യുതീകരണം 
(പുനർ ദർഘാസ്) - രൂപ 34,000 

900 
കണ്ണൂർ സ്പെഷ്യൽ സബ്ബ് ജയിൽ 
പൾവറൈസറിന് 3 ഫേസ് നൽകൽ 
(പുനർ ദർഘാസ്) - രൂപ 34,500 

900 
കണ്ണൂർ സ് സ്പെഷ്യൽ സബ് ജയിലിൽ 
ഇൻവർട്ടറിനുവേണ്ടിയുള്ള വൈദ്യുതീകരണ 
പ്രവർത്തി ( പുനർ ദർഘാസ്) -രൂപ 46,000 1, 150 
- എരണോളി പഞ്ചായത്ത് കുടുംബക്ഷേമ 
ഉപകേന്ദ്രം വൈദ്യുതീകരണം ( പു നർ 
ദർഘാസ്) - രൂപ 38, 873 

1,000 
തൃപ്രങ്ങോട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ 
കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ഥാപിക്കാൻ വൈദ്യുതീകരണം 
(പുനർ ദർഘാസ്) - രൂപ 50 ,000 

1,250 
ധർമ്മടം ഗവൺമെന്റ് ബേസിക്ക് മാപ്പിള 
സ്കൂൾ വെദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 
രൂപ 50 , 000 

1, 250 
കൂത്തുപറമ്പ് പി.ഡബ്യൂ . ഡി. റസ്റ്റ് ഹൗസിൽ 
എയർകണ്ടീഷണർ സ്ഥാപിക്കൽ (പുനർ 
ദർഘാസ്) രൂപ 40, 100 

1,050 
തലശ്ശേരി പി . ഡബ്യൂ . ഡി . റസ്റ്റ് ഹൗസിൽ 
എയർകണ്ടീഷണർ സ്ഥാപിക്കൽ (പുനർ 
ദർഘാസ്) റൂം നമ്പർ 4 - രൂപ 40, 100 1, 050 
മട്ടന്നൂർ ഫസ്റ്റ്ക്ലാസ്മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ 
ഇൻവർട്ടറിനുവേണ്ടിയുള്ള വൈദ്യുതീകരണ 
പ്രവർത്തി (പുനർ ദർഘാസ്) - രൂപ 17,500 
കണ്ണൂർ മൊബൈൽ കോട തി യിൽ 
ഇൻവർട്ടറിനുവേണ്ടിയുള്ള വൈദ്യുതീകരണ 
പ്രവർത്തി - രൂപ 15,000 
കണ്ണൂർ ഗവ . പ്രസ്സിൽ കട്ടിംഗ് മെഷീന് 
വേണ്ടിയുള്ള വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തി 
രൂപ് 50,000 

- 1,250 
വളപട്ടണം പാലത്തിലെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിന് 
വേണ്ടി ബെൽറ്റ് ടെപ്പ് ക്ലാമ്പു കൾ 
സ്ഥാപിക്കൽ - രൂപ 17,500 

450 


13 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


| 15 


16 


450 


നമ്പർ ടി.എൻ.- 4 / 2010 - 11. 

| 2010 നവംബർ 15. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, പൊതു മരാമത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം, 
സബ് ഡിവി ഷൻ, തല ശ്ശേ രി , കണ്ണൂർ താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും 
അംഗീ ക്യത ഡീലർമാ രിൽ നിന്നും സീൽവച്ച് മൽസര 
സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

പ്രവർത്തിയുടെ പേരും നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ അടങ്കൽ തുകയും 

രൂപ് 
- ( 2) 
1 കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ പിസൺ ടവർ 

ബ്ലോക്കിൽ ഇ ൻ വരട്ട ർ പോയിന്റ് സ് 
വയറിംഗ് (പുനർദർഘാസ്) രൂപ 31,000 
ചേലേരി വില്ലേജ് ഓ ഫീസിന്റെ 

വൈദ്യുതീകരണം (പുനർദർഘാസ്) - 
രൂപ 50 , 000 

1,250 


കമ 


400 


(1) 


800 


V 


(2 ) 


(3) 


1,250 


20 ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് 

വേണ്ടി ഇലക്ട്രിക്കൽ പോയിന്റുകൾ പ്രദാനം 
ചെയ്യൽ ( വൈദ്യുതി സംവി ധാനം 

മെച്ചപ്പെടുത്തൽ) - രൂപ 50, 000 
21 കണ്ണൂർ ഫയർ ഫോഴ്സ് കെട്ടിടത്തിൽ 

കമ്പസറിനുവേണ്ടിയുള്ള വൈദ്യുതീകരണ 
പ്രവർത്തി - രൂപ 21,000 
തളിപ്പറമ്പ് പി . ഡബ്യൂ . ഡി. റസ്റ്റ് ഹൗസിൽ 
എയർകണ്ടീഷണർ സ്ഥാപിക്കൽ (പുനർ 

ദർഘാസ്) - രൂപ 50 ,000 
23 ജില്ലാ ജഡ്ജ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ അധികമായുള്ള 

വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തി - രൂപ 17 ,500 


550 


ക്രമ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ അടങ്കൽ തുകയും 

രൂപ് 
കാസറഗോഡ് ഗവൺമെന്റ് കോളേജിന്റെ 
പ്രവേശന ഭാഗത്തുള്ള കെട്ടിടവും പ്രധാന 
കെട്ടിടത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം വലത്വശം 
പെയിന്റ് ചെയ്യലും മറ്റ് അറ്റകുറ്റപണികളും 
(എസ്. ഒ. ആർ.-2009) രൂപ 3,00,000 

7 ,500 
2 കാസറഗോഡ് ഗവൺമെന്റ് കോളേജിന്റെ 
പ്രവേശന ഭാഗത്തുള്ള കെട്ടിടവും പ്രധാന 
കെട്ടിടത്തിന്റെ ( ഇടത് ഭാഗം) കിഴക്ക് 
ഭാഗത്തെ കെട്ടിടവും പെയിന്റ് ചെയ്യൽ 
(എസ്. ഒ. ആർ.-2009) രൂപ 3, 00,000 

7 ,500 
-മഞ്ചേശ്വരം സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് 

കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റപണികൾ 
കിഴക്ക് ഭാഗം ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം 
(എസ് . ഒ.ആർ.- 2009 ) - രൂപ 1,00 ,000 

2, 500 


1,250 


450 


- കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത ക്രമനമ്പർ 14 , 21, 22 ഇവയ്ക്ക് 
പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പ് ഇല ക് ടി ക്കൽ എ , ബി , സി 
വിഭാ ഗ ങ്ങ ൾ , അംഗീ ക ത ഡീലർമാർ മറ്റു ള്ള വയ് ക്ക് 
പൊതുമരാമത്ത്വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എ , ബി , സി വിഭാഗങ്ങൾ. 

- ജോലി തീർക്കുവാനുള്ള സമയം ക്രമനമ്പർ 3 മുതൽ 6 
വരെയും ക്രമനമ്പർ 14 മുതൽ 17 വരെയും ക്രമനമ്പർ 19, 23 
ഇവയ്ക്കും 7 ദിവസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 10 ദിവസം. 

ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ൾക്കായി തല ശ്ശേ രി യിലുള്ള 
പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം സബ് 
ഡിവിഷൻ ഓഫീസിൽ പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും വിൽപ്പന 
നികുതിയും അടച്ച് 8 - 12 - 2010 -ാം തീയതി ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് 
1 മണിക്കുള്ളിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. 


4 കാസറഗോഡ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ 

കോമ്പൗണ്ടിൽ "ജന മെതി കേന്ദ്രം 
നിർമ്മാണം ( ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക്) 
രൂപ 1,50,000 


3 ,750 


2 ,500 


പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് 100 രൂപ മുദ്രപത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് 
ചെയ്ത് പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി, നിരതദ്രവ്യം ഇവ അടക്കംചെയ്ത് 
സീൽ വെച്ച കവറുകൾ, പ്രവർത്തിയുടെ പേരെഴുതി 8 - 12 - 2010 
നാലുമണിക്കു മുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ 
തപാൽവഴിയോ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസുകൾഅന്നേദിവസം ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടേയോ 
കരാറുകാർ അധികാരപ്പെടുത്തിയ അവരുടെ പ്രതിനിധി 
കളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 4.30 മണിക്ക് തുറന്ന് 
പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച 
മറ്റുവ്യവസ്ഥകൾ മേൽ പ്രവർത്തികൾക്കും ബാധകമാണ്. 


5 ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ കാസറഗോഡ് 

നേഴ്സിംഗ് ഹോസ്പ്പിറ്റിലിനുസമീപം 
അഡീഷണൽ ലീച്ച് പിറ്റ് നിർമ്മാണം 
( ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക്) -രൂപ 1,00, 000 
- കാസറഗോഡ് ഗവൺമെന്റ് ഐ . ടി.എ . 
പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റപണികൾ - പുക 
പരിശോധന മുറിയിൽ അലൂമിനിയം 
കാമ്പിൽ തെർമോ കോൾ സീലിംഗ് 
നിർമ്മാണം ( ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക്) 
രൂപ 1, 00 , 000 


2, 500 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപവിഭാഗം, 
തലശ്ശേരി, കണ്ണൂർ. 


(ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- നും 2- നും 
രൂപ 600 + വാറ്റ്, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് രൂപ 400 + വാറ്റ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 14- 12-2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 14 - 12 -2010 വൈകിട്ട് 4 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
14 - 12 - 2010 വൈകിട്ട് 4.30 മണി. 

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത " ഡി ക്ലാസ്സും അതിനുമുകളിലും. 
നിർമ്മാണ കാലാവധി- 45 ദിവസം. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർഘാസ് സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടു തൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


നമ്പർ ഡി.2/ ടി. ഡി./04/ 2010 - 11 /റിവൈസ്ഡ് . 2010 നവംബർ 10. 

- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട ഉപവിഭാഗം, 
കാസറഗോഡ് താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് ദർഘാസുകൾ 
താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതിയിൽ വൈകുന്നേരം 4 മണി 
വരെ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 
4 . 30 -മണിക്ക് ഉത്ത ര വാ ദ പ്പെട്ട ഉദ്യോഗ സ്ഥർ ഹാജരുള്ള 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസു കൾ തുറന്ന് 
പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. അന്നേദിവസം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ 
അവധിയായാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം മേൽപ്പറഞ്ഞ 
പോലെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പി.ഡബ്ലു . ഡി. കെട്ടിട ഉപവിഭാഗം, അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
കാസറഗോഡ്. 

എഞ്ചിനീയർ. 


( ഒപ്പ്) 


